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eometrik Kavramlar ve Açılar 





10. 


AF /(CD/LK, 
(ACI, BAF açısının; 
IBAJ, LBC açısının 
açıortayı ve 
m(ACB) — 759 
olduğuna göre, 





—— 


m(ACD) - x kaç derecedir? 


A) 125 B)135 C)145 D)150 E)155 


12. 


dı da, 
m(BCF) - a, 


m(BAE) - 20, 
M(DCA) - 3a, 


M(CBA) — 30“ 
olduğuna göre , 





o kaç derecedir? 


A)30 B) 35 


C) 40 


D)45 oOE)50 


Ölçüsü A olan bir açının bütünlerinin ölçüsü B dir. 13. 


8 ” 55 ; olduğuna göre, 





B -A farkı kaç derecedir? 


A) 138 B)140 C)142 D)144 E)148 


d, /d> /(CD, 
(CBJ, ACD açısının 
açıortayı; 


m(CAE) <a, 


M(EAK) — 3a, 





m(ABG) - 489 olduğuna göre, 


m(AEF) — x kaç derecedir? 


A) 64 B)68 (o C)70 


D) 72 


E)74 


11. 


14. 


x açısının ölçüsü pozitif bir tamsayıdır. 


X in 2 katı dar açı, 3 katı geniş açı olduğuna göre, 


bu koşula uyan kaç tane Xx açısı vardır? 


A8 B) 10 


Cc) 12 


D)14 E)16 


Şekilde 
d/JEF /1BC, 
(ABJ / TEK), 
IKAJ 1 d, 
m(AKE) za, 
m(BAL) — 40, 


—— 


m(ABC) — Xx, 





m(KEF) zy olduğuna göre, 


x*y kaç derecedir? 


A) 216 B)218 C)220 D)226 E)232 
dı de, 

(BCJ / (DE), 

m(BAL) —X, 

m(DEF) EX*t 400, 

M(EFK) 2309, 





M(ABC) - 509 


olduğuna göre, mBAL) -x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C)20 D) 25 E)30 


Ölçüsü 90“ — x olan açının bütünlerinin ölçüsü 
y— 309, y nin bütünlerinin ölçüsüz olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 


A) 45 B)40 C)35 D)30 E)25 





15. 


16. 


17. 


18. 


eometrik Kavramlar ve Açılar 


d/d, A 

(ABJ / (CDI, C 
(BAJ, KBC açısının Z 
açlortayı ve D 


— 


M(CDE) — 110" ise K B 
m(BCD) < x kaç derecedir? 


A) 40 B)50 o C)60 


D) 70 


dı (/da, 

(AB) / TEF), 
(BCJ / (DE), 
m(BAD) za*b, 
MEDA) za-b, 
m(ABO) —X 


m(DEF) — y ve x * y - 2609 olduğuna göre, 
a kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 64 D) 65 


Şekilde 

EF /1BL, 

(AB) /(CK, 

(CK, DCF açısının 
açıortayı ve 
m(ABL) — 1359 ol- 
duğuna göre, 


— 


m(BAC) zx kaç derecedir? 


A) 30 B)35 o(C)40  D)45 


dı da, 
(AB), CAF açısının; 


(DBJ, CDE açısının 
açıortayı; 


— 


M(ABD) -x4 109 
ve M(ACD) — 3x 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 
A) 20 B) 25 C)30 


D)35 


dı 


E)80 





E) 70 





E) 50 





E) 40 


19. 


20. 


21. 


(BA / (DE, 
m(EBO) - 2.m(ABE), 
mEDE) z 2.m(EDE), xÖ D>E 
m(BFD) - 259 ise 


B 
a 


m(BCD) < x kaç de- 
recedir? 


A) 50 B)6O C)75 D)81 E)90 


(BA /(KL, 


M(ABC) > 36, 
m(BCD) > 629, 


M(CDE) - 1409, 
m(DEF) - 849, 


m(FKL ) — 289 ise 
mM(EFK) — x kaç derecedir? 


A) 40 B) 46 Cc) 52 D) 58 E) 64 


(BA / FK, 
m(ABO) 4x, 
m(BCD) —3x, 
m(GDK) 26x459 ise 
x kaç derecedir? 


A) 10 B)15 oO(C)20 D)25 oE)30 

IBA / TEF B Şi 
a, il a, ü 

m(ABC) — m(CBD), 

m(BCE) - 509, e Cc 

m(CDF) - 609, E <a 

LEDİ — IDCİ ise vü 

m(BDC) — x kaç derecedir? 

A) 40 B)50 OC)60 D)70 O E)80 











23. 


24. 


25. 





A B Cc 


1109 


AC /(DN, 
IBCI — ICEJ, 


m(BKD) — 1109, 
m(GFN) — 1009, 
Mm(DCE) — m(ECF) ise 


—— 


m(ABE) — x kaç derecedir? 


A) 100 


B) 110 


C)120 D)130 E)140 





(BD / EF, 
m(DBK) - 569, m(ACF) - 110 ise 


m(ACB) kaç derecedir? 


A) 48 B) 54 Cc) 58 0) 64 E) 72 





(BA /(CN, 
ABD açısının açıortayı (BK, 
BCN açısının açıortayı (CE, 


m(AEC) - 1109 ise 


m(BKN) — x kaç derecedir? 


A) 120 B)130 C)140 D)150 E) 160 


26, 


27. 








Şekilde verilenlere göre 
— 


m(CDE) — x kaç derecedir? 


A) 30 B)40 C)50  D)60 





Şekilde DBE açısının açıortayı (BK, 
mPAD) — 409, m(KNF) — 1059 ise 


m(ECF) — x kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 C)80 D) 90 
m(ABC) - 1109 ise 

y — x kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 


E) 70 


E) 100 


E) 30 





Açı x olsun. Tümleri: 909*—xza 
Bütünleri: 1809 —x—b dir. 
3a—b- 60" > 3(90—x)—(1809—x)-609 
2709*—3x— 1809 4x-60* 
2x-830' 
xz159dir. 
Doğru Seçenek C 





(BC) nin uzantısı d, doğrusu N de kessin. 
(BC) / (ED) olduğundan 
m(ANB) Ni mDEK) — Xx (iç ters açılar) olup ABN üç- 
geninde iç açılar toplamından 
M(BAN) * M(ANB) 909 609 4 x- 909 
> Xz30* bulunur. 


Doğru Seçenek D 





m(BAL ) — y diyelim. 


d, /d; olduğundan ys 54“ -3Xx...(1) 
(Tek okların yönüne dikkat ediniz!) 
(ABI /(CDI olduğundan 
m(ABO) z m(BCD) —xdir. 
d,/ (DF olduğundan 
YıxzX448*>y-489.. (2) 
(çift okların yönüne dikkat ediniz!) 
(2) deki y - 489 değeri (1) de kullanılırsa 
489 4549 -3x 

1029 - 3x 

xz349 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


özümler 
a —— 











Rk veb ig 
r rn 180“ >. 180 zD 
>—D-36*.4-144*dir. 


Doğru Seçenek D 





M(BAL ) -1809 — 1409 — 409 ve (ACI açıortay 
olduğundan m(BAC) a m(LAC) -20* dir. 
(ACI / (DEJ olduğundan 
m(ACD) z m(EDE) - 30“ (iç ters açılar) 
MAN) * MACN) z mENL) olduğundan 
mENL) -20*430*-50'dir. P, E, F doğrusal ola- 
cak şekilde (PE) çizilirse (PE) // (KL) olduğundan 
m(NPE) - mENL) -50* dir. 
PDE üçgeninde, D köşesindeki dış açı 
1809 — 309 - 150* ve PDE üçgeninde dış açılarının 
ölçüleri toplamı 360 olacağından 
509 4 x 4 1509 - 360“ > x 160*dir. 

Doğru Seçenek B 





B F 


N,C, E doğrusal olacak şekilde (CN yi çizelim. 
M(LON) — 1809 — 1409 - 409 ve 
(CN /(DK olduğundan 


M(LNS) — m(LDA) — 1109 dir. LNC üçgeninde 


M(NLC) 4» 409 - 1109 olduğundan 
M(NLC) — 709 - m(CLH) dir. 














LNS üçgeninde L noktasındaki iç açı, yani 
m(NLS) — 1809 — (709 4 709) - 409 olup LNS üçge- 
ninde iç açılar toplamından 
msn) -309> M(LSN) <m(LAD) -30* 
(yöndeş açılar) 
m(PAD) — 180 — 30 - 150" ve JAB) açıortay oldu- 
ğundan, iDAB) - m(PAB) - 759 dir. 
(DK //BF olduğundan 
7594x180 
xz 105' dir. 


(Karşı durumlu açılar) 


Doğru Seçenek E 





m(BAC) - m(CAF) — y olsun. 
d, / da olduğundan, 


— a 


m(ABL) -m(BAF) — 2y (iç ters açılar) ve 
(BAJ açıortay olduğundan m(ABO) — 2ydir. 
ABC üçgeninde iç açıların ölçüleri toplamından 
y 4 2y 4759 - 1809 > 3y- 1059 

yz35'dir. 
AF /(CD olduğundan 
x* yz 1809 (Karşı durumlu açılar) dir. 
yz35*>x435*- 1809 >x- 1459 bulunur. 


Doğru Seçenek C 


mACB) —x olsun. 
ACB üçgeninde 
Xx4*309-20 
olduğundan, 


xz20-30'dir. 





C noktasındaki doğru açıdan; 





10. 


11. 
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30:xs:0-1809 ve x-20—30“ 
yerine yazılırsa 40 4 20 — 309 — 180“ 
6a - 2109 

© 359 bulunur. 


Doğru Seçenek B 


Açının Ölçüsü:A 
Bütünlerinin ölçüsü: 1809 —A-B... (1) dir. 
Aş29 


gİğe-7>B429-7A4 149 


—B-7A-129.. (2)dir. 


(1) deki B değeri (2) de yerine yazılırsa 
1809“ —A—-7A-129 > 1809 — 12“ -8A 
1689 -8A 
Az21 
B-1809*—A>B-1809—219 - 159 olup 
B-A 1599 -219 - 1389 bulunur. 
Doğru Seçenek A 


dı, / da olduğundan 
xz3a dır. 

(iç ters açılar) 
Yine d, /(CD 
olduğundan 





m(KAC) z mACD) -30s0zda (iç ters açılar) 
ve m(ABC) z m(ECD) 48“ dir. 

O halde 400-489 4 48“ - 96“ 

>0-24*ve x-30-3.24* 729 bulunur. 


Doğru Seçenek D 


x pozitif bir tamsayı, 

2x dar açı ise 09 <2x<90'509<x<45...(1) 
3x geniş açı ise 

909 <3x< 180“ > 309 <x<60*... (2) 


Oğ<x <f459 
309/< x <l60* >30*<x<459 olup bu 
aralıkta 
A ENE V... o 45—30—-1z14tanex 
Büyüğü Küçüğü 
alınır. alınır. açısı vardır. 


Doğru Seçenek D 





Geometrik Kavramlar ve Açılar 


12. 


13. 


14. 





(AB) / (EK) olduğundan 
m(BAK) — m(AKE) za (iç ters açılar) ve 
m(KAL) 2 m(KAT) z90* olup 
4040z:90*->50-909>0a-189dir. 
d//(BC olduğundan 
Xx 4#4a.- 180" (Karşı durumlu açtlar) 
X44.189-1809“—>x4 7291809 
x 1089 dir. 
IKN /JEF çizilirse 
m(KAT) z m(AKN) — 90” ve m(AKE) <a ise 
M(EKN) - 909 - a - 90* — 18* - 729 dir. 
(EF /IKN ise 
y*t 729-1809 (Karşı durumlu açılar) 
yz 1089 olup 

X* yz 1089 4 108* - 2169 dir. 

Doğru Seçenek A 


(BC) /(DEJ olduğundan 
m(BOD) za İse 

m(EDE) <adır. 

(iç ters açılar) 

Paralel iki doğru arasında 





kalan kesenlerin oluştur- 
duğu ardışık açıların 
özelliğinden ok yönleri takip edilerek 


X-04X4409-509 40430“ 


2x4 409-809 
2X-409 > x 209 bulunur. 
Doğru Seçenek C 
Açı: 909 —x ise 


Bütünleri: 180 — (90" — x) - y — 30* dir. Buradan 
180“ —909 -x-y—30' olup 
yzx*s120*...(1) dir. 


71 


15. 


16. 


y nin bütünleri 1809 — y > Zise 
y*5180*... (2) dir. 


(1) deki y değeri (2) de yerine yazılırsa 
(4 1209) 475-1809 >x47- 60 


55 60* >3x- 1209 >x-40' bulunur. 


Doğru Seçenek B 





d, 
de 
(ABJ /(CDJ olduğundan 
Mm(BCD) - mM(CBA) — x ve (BAJ 
açıortay olduğundan, 


m(KBA) — m(CBA) — xdir. 

C, D, N doğrusal olacak şekilde (CD) uzatılır. 
MODE) - MDNP) - 1109 dir, 

CBN üçgeninde 

m(ENB) — m(CBK) - m(BCN) 

M(ENB) -2Xx-—x-X olup 

X4 1109-1809“ —>x-709dir. 


Doğru Seçenek D 


X * y > 260' veriliyor. 
D, E, K doğrusal ola- 
cak biçimde EK 
çizilirse 

(EK) // (BC) olur ve 





(EK) / (BC) olduğundan 
m(BOK) z MEKE) za-—b dir. 
M(ADK) z MEKE) -a-b(iç ters açılar) dır. 
Ok yönünde takip edilerek 
x-atbsa-b—>x-2aolur. 
F, E, P doğrusal olacak şekilde |EPJ çizilirse 
(EP) / (BAJ olduğundan 
m(EPD) — m(BAD) za*tbve dı/d; 
olduğundan 
MEPD) z MERK) sasbdır. 
Yine çift ok yönleri takip edilirek 
yzatbsa-b—yz2a olur. 
Ohaldexsy-2a*42a- 2609 

4a -260*'—>a-659dir. 

Doğru Seçenek D 





17. 


18. 


19. 





P, B, L doğrusal ola- 
cak biçimde /PBİ yi 
çizelim. 


M(CAB) —x ve 
(CK /JABI| ise 


— 


m(DGK) — M(CAB) —x (yöndeş açılar) dir. 

(CK açıortay olduğundan, 

mc) z m(DCK) zxve ()PLW/EF 

olduğundan, mLPO) > 2x m(ECD) 

(yöndeş açılar) dır. 

m(ABP) — 1809 — 1359 - 459 ve 

PAB üçgeninde x * 459 - 2x > x - 459 bulunur. 
Doğru Seçenek D 





— 
M(CDB) - Mite DE) za 

M(CAB) —< m(FAB) — b olur. 

d, / dz olduğundan kesişme noktası C olan kesen- 
lerin oluşturduğu açılardan 

3x-2a12b...(1) ve 

kesişme noktası B olan kesenlerin oluşturduğu açı- 
lardan ok yönleri takip edilerek 

xt 109zaşb...(2) dur. 

(1) den 3x —- 2(a * b) ve (2) deki 

asb—xs4 109 değeri (1) de yerine yazılırsa 
3X-2(X4109)>3x-2Xx420' 


>Xz209 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


(BA /(DE den paralel 
doğrular arasında 
kalan kesenler ara- 
sındaki açılar gere- 
ğince; 
asbz259...(1) 
3a*3b—Xx... (2) olup 
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20. 


21. 


22. 


(1) ve (2) den 3(a*b) —x 
>3.259-x 
> x-759 bulunur. 


Doğru Seçenek C 


ICDJ N (FE) — (N) 


olsun. 
DNE üçgeninde 
m(NDE) - 409, 


M(NED) — 969 olup 


M(DNE) — 449 olur ki 
paralel doğrular 
arasındaki açılardan 





(oklarla gösterilmiştir); 
369 4449 4 289-629 4x 
1089 —629-x— Xx 46 bulunur. 
Doğru Seçenek B 


(BA / FK dan 
m(FEC) z4x 
(yöndeş açılar) 
olup CED üçge- 
ninde iki dış açı 
toplamından 





4x 4 (6x $ 59) 1809 4 3x yazılırsa 
7Xz1759—x 259 bulunur. 


Doğru Seçenek D 





IEDI — IDCİ ve 

M(EDE) - 609 den 

m(CEF) — mECD) -30*dir. 
M(ABG) z m(OBD) za 
olsun. 

(BA /(EF den 


M(ABC) * m(CEF) < m(BCE) olup 
0430*-50*—>0-209dir. 
BCD üçgeninde iç açılar toplamında 
048094 x- 180“ 
& - 20" yerine yazılırsa 
Xx 180 —- 1009“ > x-80' bulunur. 
Doğru Seçenek E 


eometrik Kavramlar ve Açılar 





23. 


24. 


25. 


IBC! - ICE! den 


—z— — 


m(CBE)<m(BEC)—o. 
olsun. 

AC /(DN den 
m(EBE)-m(BDE)-o 

(iç ters açılar)dır. 
M(ECD) - m(GDN) 6. 
mDCE) z MECE) — 0 dersek 
BCK üçgeninde a * B - 1109 olur. 





CKE üçgeninde de o * 6 <« 70” olup buradan taraf 
tarafa çıkarılırsa 

048-110 

4x0 70 


B—0-40' olur. 
m(BCF) < m(CFN) — 1009 (yöndeş açılar) olup 
B 420-1009 


B-a- 409 


27. 


30-60*“—>0-209dir. 
0-0-709*denar209-709—> 
“509 olup m(ABE) —Xz 1809 -509 
> Xx 1309 bulunur. 
Doğru Seçenek D 


(BD /(CE den 
m(ECK) - 56* dir. 
(yöndeş açılar). 
m(ACF) - 1109 olup 
mM(ACE) — 709 bu- 
lunur (Doğru açılar). 





BCK doğru açısın- 
dan da 
M(ACB) * 709 4 569 - 1809 olup 


— 


M(ACB) — 1809 — 1269 - 549 bulunur. 
Doğru Seçenek B 


(BA /JCN den ABC 
ve 

BCN karşı durumlu 
açılarının açıortayları 
dik kesişir. 





Buna göre m(BFC) — 90 dir. 
m(BEC) - 709 olup 


13 


26. 


28. 


m(BEC) x m(ECN) < 709 olur (iç ters açılar). 
Sonuç olarak; 


—Z— 0 — 


m(FKN) — m(KFC) 4 m(FCK) 
X 2909 4709 - 1609 bulunur. 
Doğru Seçenek E 


Şekildeki iç bükey 
çokgende içteki 
açılar toplamı ile 
dıştakilerin 
toplamının 
eşitliğinden 
(oklarla göste- 
rilmiştir); 
209 4809 4x4509-909 41109 
1509 4x-2009 > x- 509 bulunur. 

Doğru Seçenek C 





Çözüm | 


m(ABK) - m(KBE) - & 
olsun. 

mM(BAN) — 409 ve 
M(ANB) — 1059 olup ABN 
üçgeninde 

m(ABN) -a-359 dir. 


<< — 


BNC de m(BNC ) - 759 olup 
X4*759 s0 1809 

X 4759 435*- 1809 

> Xxz 180-1109 - 709 bulunur. 
Çözüm Il 


— 


M(DAC) —- 1409 olup (BK açıortay olduğundan 
(oklarla gösterilen açılar için): 
1050 1. £X 





den 


X 2109 —- 140“ - 709 bulunur. 
Doğru Seçenek B 


d,/d,/d, 

çizelim. 

Oluşan x ve y yöndeş 
açılar için 
x*yz110'dir.... © 


y- g verildiğinden 





xz5kvey-6k 
denilerek © denkleminde yazılırsa 
5k $- 6k - 1109“ > 11k —- 1109 den k- 10' bulunur. 
Buna göre x - 509 ve y < 609 olup 
y—xz 609 —509 - 109 bulunur. 

Doğru Seçenek A 














dı / de / (DE, d, 4. dı//ld,// (EF, 


B/Yı40* RE ni 
(CDJ, ACF açısının m(ABC) — 909, 
açıortayı X (ABJ; KAC açısının, 
kğ D E (CAJ; BCD açısının, 
BDO) - 909, 
m( )29 z 





— C EF 2 (AEJ; CAL açısının 


M(ABD) - 140 Mei 


olduğuna göre, — 
olduğuna göre, m(AEF) -x kaç derecedir? 


m(BDE) <x kaç derecedir? A) 135 B)120 C©)115 D)110 E)100 


A) 140 B)130 C)120 D)110 E)100 


5. dı/da//1CD, 
M(ABC) > 159, 
m(BAK) - 1209, 
m(BCD) —x, 

— — 
m(FEL) - mELB) -y 


olduğuna göre, 


di (DE / (EC, 
(AD) , BAK açısı- 


nın açlortayı, 





— 
m(ABC) - 1109 





olduğuna göre, 
ALLAR Xx # y kaç derecedir? 
m(ADE) - x kaç derecedir? 

A) 255 B)250 C)240 D)220 E)210 
A) 135 B)125 C)120 D)115 E)110 z 





6. 

d/d, 
(AB) / TEF), 
(BC) / (DEJ, 
m(ABC) <a, A 
m(DEF) — B, — — — 

— M(CAD) < m(DAF) < m(FAB) 
M(EFL) — x 4 209, 

— IDE) L (AB, (FKJ 1 (AC ve 
RES e Ge OKMİYüNA Gi; m(DLF) - 1209 olduğuna göre, 
o #B kaç derecedir? m(AFK) -x kaç derecedir? 
A) 120 B)130 C)140 D)150 E)160 A)30 B)35 OoO(C)40 D)5O0  E)55 
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eometrik Kavramlar ve Açılar 





10. 


x açısı bir dar açı ve ölçüsü pozitif tamsayıdır. x'in 11. 


bütünlerinin ölçüsü 1509 den küçük olduğuna göre, 
bu koşula uyan kaç tane x açısı vardır? 









A) 44 B) 45 Cc) 48 D) 59 E) 61 
dı, /da, A E d 
a 

(ACI; BAE NR i 
açısının, 7. 12. 
(BEJ; ABC açısı- Bğ 
nın, 
CB, ACD açısı- Ae 
| i ö e 
nın açıortayı F 
ve m(AEB) — 309 olduğuna göre, 
m(ACE) sx kaç derecedir? 
A) 138 8)134 C)132 D)130 E)128 

13. 
(AE) 1 (BD, L 
(AH) 1 (BL, 
(AD); EAH açı- 
sının, 
(BK; HBD zi ” 
açısının açıortayı 
olduğuna göre, B &Tİ 
m(AKB) <x kaç derecedir? 
A) 60 B) 75 Cc) 90 D)105 E)120 

4. 

Şekilde ! 
(DE /(BF, 


JACI; BAD açısının 
açıortayı, 


m(ABC) — 60“ ve 


MADE) - 1109 





olduğuna göre, 


— 


m(ACF) sx kaç derecedir? 


A) 90 8) 85 Cc) 80 


D) 75 


E)70 . 
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x ve y pozitif tamsayılardır. x bir dik açının ölçüsü; y 
bir dar açının ölçüsü olduğuna göre, aşağıdaki- 
lerden hangisi kesinlikle geniş açı ölçüsüdür? 


A) 2x-3y B) x—2y:90* 
C)y-x4909 D) x—90* .y 
E)x-yı90* 

Şekilde 

m(CAB) — 1009 

i 100: 
olduğuna göre, d 
D A E 


CAD ve BAE açılarının açıortayları arasındaki 
açının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 120 B) 130 


C) 140 


D)150 E) 160 


d,/da, 

(AE) /1BCI, 

(AB); EAK açı- 
sının, 

(CBJ, DCL açı- 
sının açıortayıdır. 





— 


M(EDF) - 38 ve m(DEF) - 229 olduğuna göre, 
—— 
m(ABC) -x kaç derecedir? 


A) 100 B)105 C)110 D)115 E)120 


d,/d, 

(AB) / (CF, 
IFAJ, EFC 
açısının, 

İDEJ; CDB açı- 
sının açıortayı, 





m(FCD) — 409 ve m(ABD) - 60* 
olduğuna göre, 


— 


m(CAF) <x kaç derecedir? 


A)80 B) 75 Cc) 70 


D) 65 


E) 60 
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15. 


16. 


17. 


d, /da /JEF), 
(BD) / (FK), 

(BEJ; DBC açı- 
sının açıortayı, 


— 


M(CAL) — 409 ve 





m(BEF) - 889 


olduğuna göre, 


— 


m(PDB) — x kaç derecedir? 


A) 154 B)146 C)144 D)140 


E) 136 


19. 


dı /de, 

IBAJ / (DG), 

(CDJ; BCE 

açısının açıor- B 
tayı, 

(BCI / (DE), 

(DEJ CDK 


açısının açıortayı ve m( BAP) — 1409 olduğuna göre, 


D Fk? 


mM(CEF) s m(EFK) —x kaç derecedir? 


A) 155 


B) 150 


C)145 D)130 E)120 





Şekilde 
(EF / LK, (DB); ADE açısının; 
(ECİ; DEF açısının açıortayıdır. 


m(LAD) — 1309 ve m(DBC) — 120* 


olduğuna göre, 
m(ECK) —x kaç derecedir? 


A) 95 B) 90 C)85 D)80 E) 75 
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18. 


mECE) — 209, 
mBAD) — 409, 
m(ABO) 509, 
MADE) - m(CED) —X 


olduğuna göre, 





A > 
x kaç derecedir? B C 


A) 130 B)135 C)140 D)145 E)150 





(FK /JEL, (AB / (CD, |(CEJ 1 JEL 
ICEJ; DCF açısının açıortayı, 
m(CEA) - 209 ve m(BAE) - 509 olduğuna göre, 


mM(CFK) xx kaç derecedir? 


A) 150 


B) 145 


C)140 D)130 E)120 





B Ğ K | 


(PF / (BL; (EC); AEK açısının, 
ICDJ; ACE açısının, (ABJ; PAC açısının, (BLJ; ABC 


açısının açıortayıdır. 


m(EKL) — 1209 ve m(ADC) - 80* olduğuna göre, 


m(BLE) - x kaç derecedir? 


A) 140 B)145 ©)150 D0)155 E) 160 





21. 


22. 


23. 


24, 


(BA / TEF, 
M(ABG) - 829, 
m(BCD) > 56*, 


m(DEF) - 709 ise 





mEDE) — x kaç derecedir? 


A) 28 B) 30 


d,/d,/d, 1d, 


m(BCD) — 1409, 


— 


m(CBE) — 209, dg 
m(FEB) - 15* ise d 


c)32 


vel 


m(EFK) — x kaç derecedir? 


A) 110 B) 120 


(BA / (EF, 

(BC) / (DE), 

m(ABC) —X4 259, 
mDEF) -65“—x ise 


x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 
(BA / (EF, 
m(ABC) - 509, 


m(DEF) - 109, 


mM(BCD) < MODE) - x 


ise x kaç derecedir? 


A) 110 B) 115 


C) 125 


C) 25 





C) 120 


eometrik Kavramlar ve Açılar 


D)34 





D) 135 


D) 30 


D) 125 


E) 36 


E) 150 





E) 35 


E) 130 
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25. 


26. 


27. 


28. 


(BA /DE, 
m(ABE) < MABO), 
(CDJ / INF, 


Mm(BCD) — 1009, 
m(CDE) — 709 ise 


m(FNH) — x kaç derecedir? 


A) 75 B) 80 


Şekilde veri- 
lenlere göre 


(atbtctdste) 
toplamı kaç de- 
recedir? 


A) 410 B) 420 


(BA / (CF, 

IBCI — ICEİ, 

MAĞ) -34, 
mECA) z MACE) ise 


Cc)85 


C) 430 





—— 
Mm(BDF) — x kaç derecedir? 


A) 128 B) 132 


C) 136 


D) 90 


D) 440 


D) 141 





(BA / (DE /(FH, 


m(CDE) - 132*, 
M(CFH) — 1059, 


3m(BCF) - 4m(DCF) ise 


—— 


m(CBA) — x kaç derecedir? 


A) 100 B) 111 


C) 120 





D) 133 


E) 95 





E) 450 


E) 148 


E) 144 











Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyici üç mBEĞ) Ni m(GEF) — 

özellik aşağıda verilmiştir: m(EFG) M m(GFD) - 

Ii Oo Şekil dört doğrudan oluşmaktadır. 

11. Her doğru diğer üçünü kesmektedir. Şekilde AB/CD olduğuna göre, 

IH. Her kesim noktasından iki doğru geçmektedir. mFGE) kaç derecedir? 

Buna göre şekilde kaç kesim noktası vardır? A) a4? B) 2(a tb) 0) 45 
A) 4 B)5 C)6 D)7 E)8 D) 60 E) 90 


2. |1985/OYS 
Sadece pergel ve cetvel kullanarak aşağıda 5. 1994/ÖYS E 


ölçüleri verilen açılardan hangisi tam olarak 


A,B,C,D,E C 182 
; A 
ilemez? 
noktaları düz- < 
A) 22,59 B) 30* ©) 509 lemseldir. 
D) 60 E) 67,59 (AE 1.(BD, 


m(GAE) - 1189, 

m(EBD) z 

Yukarıdaki verilere göre, m(CBD) za kaç dere- 
cedir? 


A) 152 B)150 C)148 D)146 E) 144 


2. (ESESTOYSİ 


229632 saniyelik bir açı kaç derece, kaç dakika 


ve kaç saniyedir? 
A) 63*47'12" B) 63“47'22" C) 63'46'12" 


D) 63*46'22" E) 62*47'12" 
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1. o ABC üçgeninde 4. 
IBA| — (BDI, 
m(BAC) — 1209, 
M(DAC) -a ol- 
duğuna göre B D Cc 
m(ACD) nin « türünden eşiti nedir? e ei ai 
m(ACB) - 459, (BD)| açıortay, 
A) 1209 —3 B) 60* — 40 
C) 1209 — 40 D) 60* — 20: IADI — m, JABI — n olduğuna göre 
E) 1209-20 IBCI nin m ve n türünden eşiti nedir? 
A)2m*#n B)2n-m C)m*n 
3n 3m 
D)m*# PE E)n* 2 
D 
2. A 
: A 
72: 5. Şekilde UD 
B E m(ABC) - m(CAD), 
Şekilde ICAİ - ICBI, IDCI - IDEJ, m(BAD) -x, 
M(ACD) - 729 ve m(CDE) —- m(ACB) — 49 m (BCA) — 2x ve açı 
, R N ölçüleri birer tamsayı Bl N 
olduğuna göre m(ABC) kaç derecedir? D C 


olduğuna göre 
A) 76 B) 72 C)70 D) 66 E) 48 pa 
M(ADC) nin en büyük değeri kaç derecedir? 


A) 92 B)90 C)89 D88 E)87 


3. |(BDJ1JAC), 





M(0BC) <a, 

e 6. |ABI—IACI—IDCI ve 
m(BAC) -20, a 
IDCI 4 cm, m(BAD) - 189 dir. 
LADI 8 cm Yandaki verliere 
olduğuna göre göre m(ACB) -x 





LABI - x kaç cm dir? ade ki nice Sİ 


A) 15 B) 14 Cc) 13 D) 12 E) 10 A) 48 B) 45 0) 44 D) 42 E) 36 
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| 


Üçgende Açılar 





10. 


1BDI - IBEİ, A Hu. 
ICEİ — ICFI, 

m(DEF) —X, D 

m(DAF) -—Yy 

olduğuna göre B E 


2x t y kaç derecedir? 


A) 180 B)170 C)160 


D) 150 


E) 120 


m(BAC) - 909, 
m(EDH) > 759, 





(OH) L (BC), 

IEBİ — IEDİ ve 
— i Cc 

1BHI — ICHI, 


Yukarıdaki verilere göre m(ACB) — x kaç derece- 
dir? 


A) 40 B)35 oO(C)30 D)25 E)20 


m(DAC) - 90“, 
m(BAD) - m(BCA), 
IDCI — 2 1ABI 


olduğuna göre 


m(ABC) — x kaç derecedir? 


A) 15 B)225 C)30 D0)37.5 E)45 
JADI — JAE| -1BFİ, 
(BE) — IFCI, 


m(DFC) — 1269, 
m(ABC) — xdir. 
Yukarıdaki verilere 
göre 

m(ABC) — x kaç de- 
recedir? 
A)84 B)96 - C)102 


D)108 E)112 


. 20 


A 
72 
13. 
İN 
Ba D C 


D 
A 
p 14. 
Bh Cc 





lACI — |ECİ — EDİ, m(ACB) — 609, 

M(BAC) 100 dir. 

Yukarıdaki verilere göre mBED) — a kaç dere- 
cedir? 


A) 35 B) 30 


C) 25 


D20  E)10 


m(BAC) -90, 
(AEJ; BC kenarının 
kenarortayı, 

IBDI — IDEJ, 


m(ABD) — 189 dir. 





Yukarıdaki verilere göre m(ACB) — x kaç derece- 
dir? 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E)33 


ABC üçgeninde 


(ABI — IACI, DA, 
IBDI — !BE| — !BCI, e K 
M(CDE) - 149 dir. 

Yukarıdaki verilere göre 

mBAC) sx kaç derecedir? 

A) 18 B)20 o C)24 


D)28 E)36 


Ni 
Şekilde |ABI — |ACI, A 
ICBI — ICDI, 
m(BAC) - 209 ve D 

a E 
m(ACD) - 309 ise ii 
B Ve 

kaç derecedir? 
A) 40 B)45 Oo C)50 


D)6GO  E)65 


Üçgende Açılar 





15. 


16. 


17. 


18. 


O 


B D 
ABI — IAEl — IBDI — IDCI, 
m(BAC) - 909, mEDC) - xdir. 


Val 


Yukarıdaki verilere göre m(EDC) — x kaç dere- 


cedir? 
A) 15 B) 20 C)225 D)30 E) 45 

A 
ADI — IDBI, 

/N 
İDEİ — (BEİ — IECİ 
m(ACB) — 509, D 
M(BAC) — xdir. 

B - Ac 


Yukarıdaki verilere göre m(BAC) — x kaç derece- 
dir? 


A) 70 B)65 o C)60 


D) 55 


E) 50 


ABC üçgeninde, 
1BDI — IDCI, 

(BEJ 1 (ACI, 

(GFI 1 (ABI, 
m(FDE) - 409 dir. 





Yukarıdaki verilere göre mBAC) — x kaç derece- 
dir? 


A)80 B) 70 C) 60 D) S5 E) 50 
(AD) açıortay, A 
m(ABC) — m(ACB) — 589 
ise 

B D Cc 
m(ADC) — x kaç derecedir? 
A) 117 B)119 C©)121 D)124 E)128 


21 


19. 


20. 


21. 


22. 





IBAJ — IBDI - IDCI, 
M(ABD) — m(DBE) —- m(EBC), m(AEB) — xdir. 
Yukarıdaki verilere göre mAEB) > x kaç dere- 


cedir? 


A) 70 


K noktası ABC 
üçgeninin diklik 
merkezi, 

e 
m(BAC) - 729 
ise B 





m(DFE) — x kaç derecedir? 


A) 18 B) 24 Cc)30 


A 
ki> 


ABC üçgeninde, 


m(BAD) — m(DAC), 
IBEİ — IBDI, 

— B D 
M(ACB) — 429 ise 
m(ABE) — x kaç derecedir? 


A) 24 B) 30 C) 40 D) 42 E) 48 


(AB) 1 (BCI, 
İAE| -IECİ - !BCI, 


— 


M(ACD) — 159 ise 


m(ADE) - x kaç dere- 
cedir? 





A) 75 B)90 OC)105 


D) 120 


E) 135 








Üçgende "çılar 














E 
23. B,A, E noktaları A 26. Şekilde 
e Z 
doğrusal, LAE| — VECİ — HEDİ, 
IACI — ADI, IBDI - IDCI, 
m(EAD) -z, m(BAC) — 509 ise 
m(ABD) —x, — 
AN m(ABC) - x kaç 
m(BAC) -y, derecedir? 
32 *y- 2549 ise 
A) 75 B) 65 C) 60 D) 50 E) 45 
X*syt7z toplamı kaç derecedir? 
A) 127 B)132 C)136 D)140 E)148 
A 
27. 
E 
D 
24. ABC üçgeninde 
(AD ve (CFJ B C 
açıortay, ABC eşkenar üçgen, 
BEG) <9, ACI - ICDI, 
m(ADB) - 83" ise M(ACD) - 909, 
m(ABC) — x kaç derecedir? lAE| — IEDİ ise 
A)54 o B)S8 C)62 DES E)72 m(BEĞ) » x kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 Cc) 45 D) 60 E) 75 
A 
25. ABC eşkenar üçgen, 
ADC ikizkenar dik üçgen, m 
) — 
(BCİ 1 ICE), N lABI — IBEJ, 
!ACI -İCEL ise > EM m 
nk, M(EBC) - 27' ise 
m(DEC) — x kaç dere- 
cedir? N m(ADB) - x kaç dere- 
E 
cedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D)30 35 
) ) ) ) > A) 45 B)68 C)74 D)89 E)92 






A 
AN 
20*-a 
1209-n 
B — C 


MBAC) — 1209 ve mDAC) za ise 
m(BAD) - MEDA) - 1209 — dır. 
ADC inde a *m (ACD) 2 120*—a 
m(ACD) > 1209 -20a bulunur. 
Doğru Seçenek E 


M(CDE) —Xx, 
m(ACB) — y olsun. 





C noktasındaki doğru açıdan y * 729 çıkarılarak 
mDCE) — 1809 — (y 4 729) - 108*-—yve 

IDC — IDE olduğundan m(DEC)  108*—yolur. 
DCE inde iç açıların ölçüleri toplamından 
x42.(108*—y) 180“ 

X4 2169 —2y- 180" 


D ve © den 
2y-x- 36 
* X-—yef 
ys 40" olup 
A N — 9.409 
ABC inde m(ABC) - m(BAc)- 189-105 . yoegir. 


2 
Doğru Seçenek C 


ABD dik üçgeninde 
m(ADB) -90* 
olduğundan 

m(ABD) *2a 909 
- MABD) -90* —2a 
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Çözümler 
ii 


DBC dik üçgeninde m(BDO) — 90* olduğundan 
mBCD) -90*—aolur. 

ABC üçgeninde m(ABC) -90*—2040-90*—o 
olduğundan m(ABO) 5 mACB) elde edilir. 

ABC ikizkenar ve ABI — İACI dir. 

O halde |AB! -844- 12cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 





IDHJ 1 (BC) yi çizelim. 
(BD)J açıortay olduğundan 
IDAİ — IDHI ve IBAJ — IBHI (açıortay öz.) 
DHC üçgeninde m(HDC) z 45 olduğundan 
IHDI — IHCI — m olup 
IBCIzm #ndir. 
Doğru Seçenek C 





m(ABO) z mDAC) z yolsun. 
mADC) -<x*y(dışaçı öz.) 
ABC inde iç açıların ölçüleri toplamından 
3x * 2y - 1809 olur. 
2y-1809-3x— yz gor 
eşitliğinde y nin tam sayı olması için Xx, 2 nin bir tam 
katı olmalıdır. 
Xxz2*içiny-87' dir. x 4 y nin en büyük değeri: 
X4Yy2294879 -899 bulunur. 
Doğru Seçenek C 








Üçge 





m 

M(ABC) - z dir. ABD inde MADO) - —Xx4$ 189 (dış açı 
öz.) olup DC inde ICA — 
m(DAC) 2 m(ADC) -x4 189 olup 


lACI nl MAGB) < zxise 


ICDI olduğundan 


â A 
ABC inde (ya da ADC inde) iç açıların ölçüleri top- 
lamından 2x * x $ 189 4 189 - 180“ 
> m(ACB) — x - 48“ bulunur. 


Doğru Seçenek A 





MBED) - 


m(BDE) - 


M(EFC) - m(FEC) - b olsun, 
m(ABK) — 

MECL) > 2b 

m(NAL) - 180*—y(Dışaçı öz.) 

ABC inde dış açıların ölçüleri toplamından 
2a *2b 4 180“ —y- 3609 
2(a*b)—-y-180*..... Dir. 

E noktasındaki doğru açıdan 
asbıx-180*—asbz180*-x... © 
olup Ö dekia sb değeri Ü de yerine yazılırsa 
2(180" — x) — y - 180 ise 
2x * yz 1809 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


nde Açılar 
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Cc 


â 
(BD| yi çizelim. DBC inde |(DHJ 1 (BC) ve 
IBHI > ICHI olduğundan DBC ikizkenar üçgendir. 
Yani IDBI — IDCI ve (DHJ açıortaydır. 


âÂ pe pa 
EBD inde m(EBD) > m(EDB) — a olsun. 


A N 
DBC inde m(DCB) — x ise 


IDBI — IDCI olduğundan m(DBC) — x dir. 
ABH ve ADH açılarının kolları birbirine dik ve köşe- 
leri birbirinin iç bölgesinde olduğundan 


m(HDC) < MABH) -a #x 


ABC inde iç açıların toplamından a * 2x -90” 
ve m(EDH) -2as4x- 759 (veriliyor.) 
olupas2x-90“—>a-909—2x 
2a4X-759>2. (909 —-2x) 44x759 
180*—4X4x-759 
1059 - 3x ve sonuç olarak x < 35“ bulunur. 

Doğru Seçenek B 





Ni Do En ae © 
IAB! — aise IDC! —2adır. 
ADC dik üçgeninde (AEJ kenarortayını çizelim. 
mDAC) — 90" olduğundan 
IAE| — İDEİ — !ECİ — a olup 


ABE inde |ABI — |AEl olduğundan 

m(ABE) z m(AEB) z xve 

AEC inde |EAİ — IEC! olduğundan 

M(EAC) - MECA) - > dir. 

M(KAC) < MABG) 4 MACB) -x45- 

e A al doğru açıdan 
24909 ğ- 1809 >2x-90* 


xz45* dir. 
Doğru Seçenek E 





10. 


11. 


Üçgende Açılar 








IADI < JAE| <IBFI <a 
IBE| — IFCI — b olsun. 
IBA - (BCI za bolup 


A 
BAC ikizkenardır. 
ADE ikizkenar üçgeninde 


MADE) z MAED) -Yy 

olursa M(EAC) — 2y (dış açı) ve 
IBAJ — |BCI olduğundan 
m(BCA) — mBAC)  2ydir. 


A 
ABC inde iç açıların toplamından x $* 4y - 180“ dir. 
— 
DFC inde iç açıların toplamından 


y*-2y411269-1809-—53y-549-y- 189 
veXx44y-1809—>x44 . 189-180“ 
>Xz180*—729' >x- 1089dir. 

Doğru Seçenek D 





(AE) çizilirse AEC ikizkenar üçgeninde 
m(ACE) — 609 olduğundan 
MAEC) - mEAC) -19 89... o olup 
AEC eşkenar üçgen olur. 
m(BAC) z 100* ve m(EAC) - 60* ise 
mBAE) — 100“ — 609 - 40' ise 
ADE inde IEAl — |EDİI olduğundan 
MEDA) - m(EAD) -40*dir. 
ABC inde iç açılar toplamından 
m(ABC) 4 1009 4 609 - 180 ise 
m(ABC) 209 ve DBE inde 
© 4 209 - 409 (dış açı ÖZ.) ise 
© z 209 bulunur. 
Doğru Seçenek D 
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12. 


13. 








m(BAC) 90 ve 

(AE| kenarortay olduğundan 

!AE| — IBE| — İCE! dir. 

EAC ikizkenar üçgeninde 

MECA) Ez m(EAC) > x ve 

m(AEB) — 2x (dış açı) olur. 

DBE inde IDBİ — !DEİ ise 

mDBE) z mDEB) > 2x ve 

lAEİ — IBE| olduğundan 

M(ABE) - m(BAE) -2x4 18*dir. 

ABE inde iç açıların ölçüleri toplamından 

2.(2Xx4 189) 4 2x 1809 

4Xx42X4369- 1809 > 6x 1449 
xz24*dir. 

Doğru Seçenek C 





mBDC) — yise 
BDC ikizkenar üçgen olduğundan m(BCD) <ydir. 
BDE ikizkenar üçgeninde IBDI — IBE| olduğundan 
m(BDE) z m(BED) -yı149dir. 
DEF inde m(DFB) -y4128*(dışaçı öz.) 
olduğundan m(FBC) - 289 olup 
BEC ikizkenar üçgeninde IBEI — IBCI olduğundan 
M(BCA) - mBEo) «185 28. . ze 
ve ABI - ACI olduğundan 
mBAC) - 180*—2. 769 - 28 bulunur. 
Doğru Seçenek D 











Üçgende Açılar 





14. 


15. 


16. 





35 BA 


lABI — IACI olduğundan ABC üçgeninde 


m(ABC) - m(ACB) - 189 a0 


809 dir. 
BCD ikizkenar üçgeninde 
m(BCD) — 809 4 30“ - 1109 olduğundan 
m(CBD) < m(CDB) - 189. 0 
-359 olup 

A 
ECD inde x - 309 4 359 — 659 bulunur. 
Doğru Seçenek E 





(AD)| çizilirse m(BAC) — 90 olduğundan 
BDI — I(CDI — !ADI dir. 
Soruda IABI — IBDI verildiğinden 
ABD eşkenar üçgen olur. 
m(BAD) - mBDA) z m(ABD) - 609 ve 
mDAC) — 90* 609-309 olur. 
ADE inde !ADI — |AE| olduğundan 
m(ADE) z m(AED) - aaa - 759 

A N N 
ABC inde m(C) — 309 ve EDC inde x $ 309 - 759 
(dış açı öz.) olduğundan x — 459 bulunur. 

Doğru Seçenek E 





(CD) çizilirse 
IDE| — IBE| — |CE| olduğundan 
m(BDC) — 90' olur. 


17. 








özelikleri yardımıyla daha kısa çözeceğiz 


A 
ABC inde 
(CDJ 1 (AB) ve IADI — IBDİ olduğundan 
ICA| — ICBI olur. 
O halde m(BAC) 5 m(ABO) — x ve 
ABC inde iç açıların ölçüleri toplamından 
2x * 509 - 180“ 
xz 659 bulunur. 


Doğru Seçenek B 





BFC dik üçgeninde m(BFĞ) z 90" olduğundan 
IBDI — ICDI — IFDI dir. 
BEC dik üçgeninde m(BEC) — 909 olduğundan 
IBDI > CD! — IEDİ dir. 
m(ABE) z a olsun. ABE (ve ACF açılarının kolları 
birbirine dik ve köşeleri birbirinin dış bölgesinde bu- 
lunduğundan m(ACE) —alolur. 

DBE inde m(DBE) z mDEB) -b—> 

EBD inde m(EBD) z mBFb) -zatbolur. 

(Neden?) 





A pa 
DFC inde m(DFC) — mpEr) zc 

> m(FDB) s2cdir. 
DBE de mEDC) — 2b olup D noktasındaki doğru 
açıdan 
2b42c440*-180“—>b4c-709 
MEBFC)-a4b4C-90'veb4c70* 
>az20' olup ABE dik üçgeninde a *x-90* ve 
a-20'* >x-709dir. 

Doğru Seçenek B 








par 


mber Konusu içinde bu. tür soruları çember i 





e aero 





Üçgende Açılar 





18. 


19. 


20. 


(AD| açıortay ol- A 
duğundan 

— — 
m(BAD) - m(DAC) - a. dir. 


m(ABC) - a ve 


m(ACB) — b olsun. > D 
a—b-58*ve 

ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından 
20tasb-180'dir. 

b -a-58' eşitlikte yerine yazılırsa; 

20 kas (a— 589) 180“ 

> 2X0 * a) - 1809 4 58" 


DERMAN. 
Xx 


> 2x 2389 
> xz 1199 bulunur. 





Doğru Seçenek B 





M(ABD) z m(DBE) z m(EBC) za olsun. 

IDBI < IDCI ise DBO inde 

m(DBC) z m(DCB)  2a ve 

EBC index-as2az-3adır. 

DBE inde m(ADB) za*t3a-dave 

BAD inde IBA! — IBDI olduğundan 

m(BAD) zm BDA) z4a olur. 

ABD inde (veya ABC inde) iç açıların ölçüleri top- 
lamından 

4a44ata- 180“ 


9a-180“—>3a-x-609 bulunur. 


Doğru Seçenek C 


K noktası diklik mer- 
kezi olduğundan 


(BEJ 1 (ACI ve 
(CDJ 1 (ABI dir. 
mM(BAC) - 729 olup 
ADKE dörtgeninde 





—— 


m(DKE) — 1809 — 729 - 108“dir. 
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21. 


22. 


DEF üçgeni için K noktası açıortayların kesim nok- 
tası olup 


—— 
M(DKE) - go: , EFE) SE den 
1089 - 909 $ 3-3> 189 ve x - 369 bulunur. 


Doğru Seçenek D 





M(BAD) — m(DAC) — « denilirse 
BED üçgeninde 


mM(BED) <a 4 x ve 


m(BDE) -o *42' olur. 
(BE! — IBDİ den 
44X04 429 olup x— 429 bulunur. 
Doğru Seçenek D 


(BEJ yi çizelim. 
AE! — !ECİ — 1BCİ — IBEİ 
olur. Buna göre 


— 


M(BAC) - 309 bulunur. 

(809 — 60* — 909 özeliği). 

EBC eşkenar üçgen ol- 
duğundan 

m(EBC) — 60* ve sonuç olarak 
m(BDC) — m(DCB) - 45 olur ki buna göre 

IDBI — IBC — IBEİ olacağından DBE üçgeni tepe 
açısı 30* olan ikizkenar üçgendir. 


Buradan m(EDB) x m(DEB) — 759 olup 
M(ADE) — x - 1809 — 759 - 1059 bulunur. 
Doğru Seçenek C 








B ©€ D 


mACD) - M(ADC) -x*y 

(dış açı özeliği ve IACI — |ADI den) dir. 
BAE doğru açısından ve CAD üçgeninden 
yızz 2(x4y)olur. 








Üçgende Açılar 





24. 


25. 


3z * y - 254" verildiğinden eşitliğin her iki tarafına 
2z eklenirse 
324 y:0(X4y12) 
2549 -2(X*y172) 
>—x*y41z- 1279 bulunur. 
Doğru Seçenek A 





(ADJ ve (CFJ açıortay olduğundan 
m(BAD) < mDAC) -a, 


M(ACF) — m(FCB) — B dersek 
<> 
AFC inde20a4-B-9#...(1) 
«<> 


ADC inde aşs2B-83'... (2) olur. 

(1) ve (2) taraf tarafa toplanırsa 

Ka * B) - 1779 

>201rB-59*olup 

ABC üçgeninde x - 1809 — 2(a * B) dan 

X 1809 — 2.(599) —- 1809 - 1189 - 629 bulunur. 
Doğru Seçenek C 


İDHJ 1 (ACI çizelim. 
ADC ikizkenar dik 
üçgen olduğundan 
IAHI<IDHIIHCIza br ol- 
sun. 

(ACJ nin uzantısına 

(EF) dikmesini çize- 

lim. 


MACB) - 609 ve mECE) — 90* olduğundan 
m(ECF; — 30* olup İiCEİ — 2a br verildiğinden 
CEF dik üçgeninde (309 — 609 — 90“) gereğince 
iEFi zabrolur. 
Bu ise DEFH dörtgeninin bir dikdörtgen olduğunu 
gösterir. Buna göre 
(DEJ / (HFJ olup mDET) z m(ECE) dir. Sonuç ola- 
rak x - 309 bulunur. 

Doğru Seçenek D 





. JADjyi çizelim. 


. İACI —İBCİ verildiğinden 


AE — EDİ — ECİ 
eşitliğinden 
m(ADO) - 909 ol- 
duğu açıktır. 

(ADJ 1 (BC) ve 
IBDI — IDCI den 
ABC üçgeni ikizkenar üçgen olup |AD)| açtortaydır. 


Buna göre m(BAC) - 50* verildiğinden 


m(BAD) - 259 ve ABD dik üçgeninde 
X4259-909*—> x- 659 bulunur. 





Doğru Seçenek B 


B C 


ACD ikizkenar dik üçgen olup IAE| — |EDİ ve- 
rildiğinden (CEJ kenarortay olacağından (CEJ 1 JADJ 
dir. 

AEC ikizkenar dik üçgeninin JACJ ye E den çizilen 
yüksekliği ile ABC eşkenar üçgeninin (AC)J ye B den 
çizilen yüksekliği kenarortay özelliğinden K nok- 
tasından geçerler. Yani B, K, E noktaları 
doğrusaldır. Buna göre 


AKI — IKCI —IKEİ olup EKC ikizkenar dik üçgendir. 
Sonuç olarak m(BEC) — x - 459 bulunur. 


Doğru Seçenek C 


m(ABE) > a ise 

m(BAC) za s27'dir. 
!ABI - İBEİ verildiğinden 
m(BAE) za#t42*'ve 


M(AEB) -0442' olur. 





ABE üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından 
42.(04429)-180*—>304849- 180 

3a - 180*—84* -96*veo-32' elde edilir. 
ADE üçgeninde m(ADB) - x dış açı olup 
xz0a*429*4159*dea 32* yerine yazılırsa 
X2329 44294 159—> x-899 bulunur. 


Doğru Seçenek D 





28 





Şekilde 

(BK ve (CF iç açıor- 
taylar, 

m(EAC) zat 38”, 
m(EKB) -a—42'ise 
a kaç derecedir? 

A) 110 B)118  C)122 


D)126 E)130 


Şekilde 

AKI < IKCI, 
mM(ACK) - MBCK), 
m(BAK) - 209, 
m(ABC) za, 





m(AKC) -bise 

a İle b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 

A) 2a- 3b-70* B) 3b—2a-220* 
C)2asb-140* D) a — 2b - 1809 


E)b-2a-110* 





B 


6 D 


Şekilde (DF| / (BAJ, 
M(BAC) <m(CAD) - m(DAE), 
m(ADF) -m(FDE), (AED) > 409 ise 
m(ACB) kaç derecedir? 

A) 96 B)98 (o C)100 


D)104 E)106 
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Şekilde 

ICFI — ICBI, 
ABI — |ADI, 
M(DAC) 209, 





m(ACF) — 259 ise 
m(BAD) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 Cc)30 D) 35 E) 40 





G, ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası, 
ABI — |ACI, 

IGCI — IEBİ, m(GCE) z 329 ise 

mEGC) kaç derecedir? 





A) 120 B)124 C)132 D)138 E)140 
Şekilde 

M(EAK) — m(KAC), m(CDK) < m(KDE), 

mACD) - 80*, mAED) — 709 ise 

m(AKD) z x kaç derecedir? 

A) 110 B)105 (C)90 D) 85 E) 75 








Üçgende Açılar 








7 A 
ekilde , 

va 11. Şekilde, 
IDCI - ILCI, > ç 
LABI  IACI ve m(ACD) - m(BCD), D 
m(AKD) - 759 ise IBCI - ICE, 

A B D Bİ 
m(BAC) - a kaç derecedir? DERE ee e 
A) 70 B)75 C)80 D8 Edo m(ADE) kaç derecedir? 

A) 34 B)42 (C)48 D)52 E)64 
Şekilde A 
LABI - IACI, 
İRİ X 12. Şekilde 
M(AKC) > 6ö9, e MERE) - MABE) - 409, 
imi ol <A — 

m(KLC) -1109ise B (0 m(DBE) - 309, 
m(KCA) — x kaç derecedir? M(EAC) - 609 ise 
A) 35 B)40 C)45 D)S5O E)55 





m(BDE) kaç derecedir? 


A) 40 B) 35 Cc)30 D) 20 E) 15 


Şekilde A 
lABI — (ACI — IDCI — (BEİ 
N 13. Şekilde(CF, ACE açısının 
ve m(EAC) - 309 ise yi i 
açıortayı, 
m(BAD) kaç derecedir? IDE! — IDFI 
B—p E c ' 


— . F 
m(BEC) * m(BCF) - 659 ise 
Didi e Sie By20 El m(DAC) kaç derecedir? E D c 
A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 





» Şekilde, 
(DEJ 1 JABI, 
IBE| - VAEİ, 14. Şekilde 
IDC! - 181, m(EBC) - mACD), 
m(DCB) - 70 ise M(BKC) - 1109 ise 
m(CAB) kaç derecedir? mACB) kaç dere- 
cedir? 


A)35 B)32,5 oO(C)30 D)27,5 E)25 
A) 40 B) 50 Cc) 60 D) 70 E)80 
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Üçgende Açılar 





15. m(BAC) - 909, 19. ABC üçgeninde 


D, (BGJ nın IBCI — İDCI < ICEİ, 
orta noktası, m(AED) - 609, 
1BGI — 2IAE), EDE 


M(EDB) - 359 ise 


m(DEC) — 180, 
mM(DFC) — x kaç derecedir? 


m(ABC) -xdir. o B 








Yukarıdaki verilere göre m(ABC) — x kaç derece- aye B) 85 ©) 90 D) 95 E) 100 
dir? 
A) 72 B) 70 C) 60 D) 54 E) 46 
20. ABC üçgeninde 
16. ABC üçge- Â (ADI - IBCI, 
ninde 5 lAHI — IHCI, 
(ANI açıortay, ” © (DHJ (ACI, 
ABI ANI, g el - M(ABC) - 80* ise 
IDNI - IDCİ N —— 
Di i m(ACB) — x kaç derecedir? 
m(AND) 909, 
a A) 50 B)GO C)70 D)75 E)80 
m(NDC) —x 
dir. 
Yukarıdaki verilere göre m(NDC) > x kaç derece- 
dir? 
A) 105 B) 112,5 C) 120 
D) 135 E) 150 i 
21. Şekilde A 
(BAJ - (ACI, Uş 
IDHJ 1 (BCI, Ç 
(BD), ABC açısının Nİ N 
17. IABI—IADI, B H Cc 
açıortayı, 
(BE! — |ECİ, 


M(ACB) - 40" ise 


m(AFB) - 1009 ise ip 
( ) m(AHB) — x kaç derecedir? 


m BAĞ) kaç dere- 





A) 50 B)GO C)65 D)70 E)75 
cedir? 
A) 60 B)70 C)80 D)9O0 E)100 
i A 
22. Şekilde 
18. (ABJ//DEJ, A !lABI — 1BCI, D 
1BDI — IDCI —ICEİ, D İDEJ — VECİ, 
M(ACB) — 44 ise mACD) -39 ise 
m(ABD) — x kaç de- m(BDE) -x kaç dere- B z © 
recedir? /? N 
B E Cc cedir? 
A) 24 B)30 C)32 D)36 Ej44 A) 32 B)48 C)56 D)64 Ej)72 
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Üçge 


nde Açılar 





23. 


24. 


25. 


ABC üçgeninde 
(AEJ BAC nın İç 
açıortayıdır. 
IDAl - IDCI, 
m(EAD) — 909, 
m(ABD) — 459, 
mADB) -xdir. 
Yukarıdaki verilere göre mADB) - X kaç derece- 
dir? 


A)37,55 o B)36 C)30 D)225 15 


B 





İAE| — İECİ — TEDİ - 1BDI, 
M(DEC) - 1209 dir. 


. 


Yukarıdaki verilere göre m(BAC) — x kaç derece- 


dir? 

A) 90 B)100 C)105 D)108 E)1125 
— A 

(DEJ; ADB nın, 


(BAJ; DBE nın açıortay, 
ICDI — ICBI, 
m(BAC) * M(DEC) — 489 


E 
B 


Yukarıdaki verilere göre mACE) — x kaç dere- 


cedir? 


A) 28 B)24 (C)20 D)18 E)12 
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26. 


27. 


28. 


ABI — |ADI — IBCI, 


m(BAD) - 1009, 


m(CBD) - 20* dir. 





Yukarıdaki verilere göre m(BCD) — x kaç derece- ) 


dir? 
A) 150 B)135 C)140 D)130 E)120 
A 

ABC eşkenar üçgen, 

DEFK kare ise D K 

m(EAC) — x kaç de- 

recedir? BTE E C 

A) 15 B) 30 C)37,5 D)45 E) 50 
A 

ABC eşkenar üçgen, E 

ACI — ICDI, — 

m(ACD) - 90", 

AE| — İEDİ, Z z “ 

IBFI <IFCİ ise 

mBEF) — x kaç derecedir? 

A) 15 B)225 C)30 D)37,5 E)45 


Üniversite Sınavı Soruları 
TESTİ — 
3 









Şekilde verilenlere göre « açısı kaç derecedir? 





A) 25 B)30 (C)35 D)40 E)45 
Yukarıdaki şekilde 

(AB 1. JAD, 

(AC L|BC, 


— 


ABC açısının ölçüsü 60* olduğuna göre, 


> 4. (FSE7ÖYSİ 


EAD açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 100 B)110 C)120 D)130 E)140 





ABC bir üçgen, P e (BC), /PHJ 1 (BL, 
m(BAC) — 1069, m(APH) — 79, m(PAC) —a.dır. 


— 


Yukarıdaki verilenlere göre, mPAC) <a kaç 
derecedir? 


A)7 B)8 c)9 D 10 E)11 


5. (FsSATöYSİ 





a 124) 
B Cc 
Şekilde 
DC /W/EAdIır. Ö 
EBLEA,BALJ AC, BeEJOA,CeJ0D, 
ECA (CA 1 (OD, 


FCA açısının ölçüsü 30“ dir. 


M(BCD) — 1249, mABC) a. 


EBA açısının ölçüsü kaç derecedir? Yukarıda verilenlere göre, m(ABC) -o kaç dere- 
cedir? 


1 
iG Biel elişer sal er. e) e A)138 Oo B)146 C)148 D)152 E)154 
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Üçgende Açılar 











6. 1996 / ÖYS 
ABC bir üçgen; D e (BC), 
M(ACD) — 40, M(CAD) - 6, 
m(ADB) — 5B, MABD) — a, m(DAB) - 48, 
IADI 12cm, ICDI 9cm, IACI —xcm 
Yukarıdaki verilere göre, IACIx kaç cm dir? 
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 
Sg 


6. soru ÖSYM tarafindan iptal edilmiştir. 


e 459 açı kuralına uymadığı için.) 


Tae YANE AĞAM ALE PALM NER ARAM Kr EFEM AİNK 


7. 


ABC bir üçgen, 

ABC d-(D,E), d 
(ABmd-4/F) E 
lABI-18 cm, 

IBFi-6 cm, 

IADIz12 cm, 


Yukarıdaki şekilde Alan(CDE)—Alan(EBF) olduğuna 
göre, İACI kaç cm dir? 


A) 14 B)15 oO(C)16 D)17 E)18 
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DC E 


ABC bir üçgen m(BCA) > 90* 
(ADI iç açıortay, (AE) dış açıortay, 
ADI — JAE 


Yukarıdaki verilere göre, 
— — 


M(ABC) * m(ACE) toplamı kaç derecedir? 


A) 60 B)75 CS90 D)135 E)150 

















ABC üçgeninde 

(DKI LJABI, 

(EF) 1 JACI, 

AKI — IBKI, 

LAFI — IFCI, 6 DXxE 10 


A 
nı 


IBDI — 6cm, 
IECI > 10cm 


olduğuna göre IDEİ — x in en büyük tamsayı de- 


ğeri kaç cm dir? 


A) 16 B15 C)14 D)13 E)12 


lABI - 7 cm, 


IBCI — 11 cm, 7 2x41 


IACI-(2x41) cm. 
B Cc 
1 
Yukarıda verilenlere göre Xx in alabileceği kaç 


tane tamsayı değeri vardır? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
IBAJ — IBDI, A 
IDCI 3 cm, 
X 
IADI -5cm 
dir. B D 3 Cc 


i 
Yukarıda verilenlere göre IACI — x in alabileceği 
tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? 


A)13 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 





(Gözümlü) 


A 
IABizxcem, 
ACI -(2x4* 1)cm, oo Xx 2x41 
IBCI x9 cm dir. B C 


<a 
Verilentere göre Çevre (ABC) nin en küçük tam- 


sayı değeri kaç cm dir? 


A) 17 B)18 (C)19 D20 E)21 


ABI - 6 cm, 
IADI-8.cm, 
IBDI 11cm, 


ICDI 5cm, 





m(BAD) za, 
m(BCD) -bBdir. 


Yukarıda verilenlere göre a # $ < 180“ olduğuna 
göre x in alabileceği kaç tane tamsayı değeri 


vardır? 


A)6 B)5 Cc)4 D)3 E)2 


<< 


ABC inde lABI > !ACI ve m(A) < 60 dir. 


Yukarıda verilenlere göre C açısının ölçüsünün 
en küçük tamsayı değeri kaç derecedir? 


A) 59 B) 60 C) 61 D) 62 E) 63 





10. 








Üçgende Açı — Kenar 


z A 8 
IDCI 6 cm, b 
IADI 8 cm, 
(ABI-7 cm, 7 6 
IBCI - 12 cm. 


Cc 
12 


Yukarıda verilenlere göre X için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 


A)4<Xx<11 
D)6<x<15 


B)4<x<12 
E)5<x<14 


C0)5<x<19 


— A 


m(BAD) — 909, 

lABI 5 cm, 5 
IADI - 12 cm, D 
IDCI — 10 cm dir. 


Şekilde verilenlere göre 
ABCD dörtgeninin c 
çevresinin tamsayı değeri en az kaç cm dir? 


A) 28 B)30 C)31 D)32 E)33 


(AEJ dış açıortay 


ve 
—a 
Ç(ABC) - 20 cm 


olduğuna göre, 


B c 


<> 


Ç(EBC) nin en küçük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A) 17 B)18 o(C)19 D)20 E)21 


(BDJ ve CDİ iç açıortaylar, 
!IDBI < 15 cm, IDCI — 10 cm olduğuna göre, 


IBCI — x in alabileceği tamsayı değerlerinin sayısı 
kaçtır? 
A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 





36 


11. 


12. 


13. 


14. 


a ğıntılar 


ABC öm Ni 


(BAĞ) - g0”, 

MACE) - 

m(BAD) - 

LADI—x— il irim, 

!ABI — 6 — x birim olduğuna göre, x kaçtır? 

A4)3 B)3,5 o(C)4 D)45 E)5 
AB ir inde IDAJ — IDBI — IDCI, 

mACB) zX, zyve 





159 <x< 309 olduğuna göre, y hangi aralıktadır? 
A) (459, 759) B) (309, C) (309, 459) 
D) (609, 759) 


759) 


E) (459, 60“) 


<a 


ABC inde 

(ED) 1 JABI, 

LADI < IBDI, | 

IBEl -6 cm, 

IECİ - 8 cm dir. P 





Yukarıdaki şekilde a > 459 olduğuna göre, 


(ACI — x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? 

A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 

m(ABD) — > 

IACI — 13 emi, 

IBCI <9 cm, Xx 

LABI - xdir. > 

i C 

D B 9 


Yukarıdaki şekilde & < 909 olduğuna göre, 

| 
I(AB!i —Xx in alacağı tamsayı değerlerin toplamı 
kaç cm dir? 


A) 31 B)32 C)s8 D34 E)35 


İçgende Açı — Kenar Bağıntıları 








15. mABC)-0> 609, 18. Dr A 
ABI 3cm, 
!BCI 8cm, 
YA Sc 
Yukarıda verilenlere göre IACI > x in alabileceği Şekilde (BAJ; DBC nın açıortayı, IDBI — IDAJ, 


iel pa i ei — — 
en küçük tamsayı değeri kaç e m(ACB) - x, MADB) - 3x dir. 





E 
e di 9 D) 7 4 Şekildeki tüm açı ölçüleri birer tamsayı olduğuna gö- 
re, mMBAC) en az kaç derecedir? 
A) 87 B) 88 Cc) 89 D) 90 E) 91 
— A 
16. m(BAC) -o, 
!ABI -3 cm, : 5 
ACI — 5 cm, 20. Şekilde e. 
IBCI < xcm B - ei IBDI — IDCI, m 
ABI - 12cm, 12 
Yukarıdaki şekilde o > 120“ olduğuna göre, x için ACI > 16 cm dir. 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
şağ g g B 5 & 
A)5<x<6 B)7<x<8 C0)6<x<7 
DS €x<7 EG<x<B Yukarıdaki verilere göre !ADI < x in alabileceği 
İŞ ) tamsayı değerleri kaç tanedir? 
A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
— A 
17. m(ABC) -o, 5 
— > 
MACE) -6, 21. Şekilde venleniee göre : 
> ç b ABCD dörtgeninin C 
Ç(ABC)- 24cm çevresinin alabileceği en 
BA e büyük tamsayı değeri 10 , 
a kaç cm dir? 
Yukarıdaki şekilde o > olduğuna göre aşağr A B 
dakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
A)38 B) 39 Cc) 40 D) 42 E) 43 
A)at3c<24 B)aât4c<24 
C)a42b>24 D)a4b>24 
E)2atb>24 
22. Şekilde 
ABI -3 br, 
lADI-5br, 
IBCi — 8 br, 
ei İlel ICDI - 4 brise 
lenlere göre en 
uzun kenar IBDI — xin ala- 
aşağıdakilerden bileceği kaç 
hangisidir? farklı tamsayı 
değeri vardır? 
A) (BC) B) TED) C) (BEJ 
D) (CDJ E) (EC) A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 
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23. 


24. 


25. 





Üçgende Açı — Kenar 


ABC üçge- 
ninde 

lABI — ADI, 
(ACI <13br, og Gc 
IDCI — 5 br, 

IBDI - 10 br dir. 


Yukarıdaki 
çevresinin en büyük tamsayı değeri kaç br dir? 


verilere göre ABC üçgeninin 


A) 38 B39 C)40 D)41t E)42 
A 

ABCD bir dörtgen, 

” 10 
LABI — 6 br, 

D 

IBCI - 8 br, B 
ICDI — 5 br, 8 5 
LADI - 10 br dir. C 


Yukarıda verilenlere göre IACI # IBDI toplamının 
alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç br dir? 


A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 


ABC üçgeninde 
ABC ve ACB 
açılarının iç 


açıortaylarının 


| 
/ 


kesim noktası D 
dir. 
IBDI < 9 cm, 


ICDI - 12 cm ise 


IBCI — x in alabileceği en küçük ve en büyük 


tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir? 


A)33 B) 34 C)35 D) 36 E)37 


26. 


27. 


28. 


ağıntıları 


A 
D, ABC üçgeni 
içinde bir nokta, 
8 y 
IABI — 8 br, 
CDİ - 6 br, e 
B 10 C 
IBCI — 10 bridir. 


İ 

x ve y bireritamsayı olmak üzere, y nin en büyük 
İ 

değeri için & in en küçük değeri kaç br dir? 


A) 11 'B) 12 


C) 13 


D14 B)15 


ABC bir üçgen, 
ADI — IDBI, | 
LAFI — IFCI, 
JEDİ — 10 cm, 





IEFI 4 cm ise 


IBCI nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç 


cm dir? 


A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 


Şekilde 

1ABI — 10 br, 
LADI 7 br, 
IBE| - 6 br, 
İEDİ — 4 br, 
IBCI > 12 br, c 
IDCI - 8 br dir. 


Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği tamsayı 


değerlerinin toplamı kaç br dir? 


A) 32 B)33 C)34 D)35 E)36 
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Çözümler 





ABD ikizkenar üçgen olduğundan 
—— —— 

m(BAD) —- m(BDA) < 90 dir. 

Buradan m(ADC) > 909 olur. 

2 >52432iseX>34.. © 

© veÖden6sx<80olur. 


O halde x in alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı 


— i 64:7-13cmolur. 
En B > 
ADB ve AEC ikizkenar üçgenler olur. (Neden?) Doğru Seçenek A 





(ADI ve (AE)J çizilirse 


ADE üçgeninde üçgen eşitsizliğine göre 
10—6<x<1046 





4<x< 16 ve xin en büyük tamsayı değeri 15 cm 
dir. | 
Doğru Seçenek B i A 
Ni 2X41 
C 
Çi 9 
Üçgen eşitsizliğine göre, 
2X4 1—X<9<2X414X 
7 iğ XxXk1<9<3Xx41 
<a 
ve Ç(ABC) — 3x * 10 olduğundan 
z 11 g 9<3x41 
Üçgen eşitsizliğine göre, eşitsizliğinin her iki yanına 9 eklersek 
1157<92X41<1147 949<3X4149-3X410 
4<2X41<18 ei 
3<2X<172<x<5 18 < Çevre(ABC) 
O halde çevrenin en küçük tamsayı değeri 19 cm dir. 
>1,5<x<8,5 
Doğru Seçenek C 
xe (2,3,4,5,.6,7,8) 
olup x in 7 tane tamsayı değeri vardır. 
Doğru Seçenek E 
5. 
: -—— 
ADC üçgeninde, üçgen eşitsizliğinden ABD inde 112 > 67 « 82 olduğundan © > 90* dir. 
2<x<8dir... © “p< 180 vem>90'iseB <90*dir. 
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Üçgende rÖlçı — Kenar Bağıntıları 


pa 


CDB indeB<90*5112<x2452 8. 
121—25<x2 5 N96<x 

>10<Xx(xtamsayı)... (1) 
CDB inde üçgen eşitsizliğine göre 
11-5<x<1145>6<x<16..© 
© ve D'den 


10 <x< 16 olup bu aralıkta 16 — 10 - 6 tane tam- 





sayı vardır. 


(BD) çizilirse 
Doğru Seçenek A —— ai 
ABD de m(BAD) -90* —i1BDI2—- 524 122 
> IBDI? - 169 ve 
: <a 
IBDI - 13 cm elde edilir. BDC inde 
13—10<x£13410>3<x<230lup 
ABCD dörtgeninin çevresinin en az olması için 
N A x- 4 cm olmalıdır. O halde 
m(C) -a, 
N Ç(ABCD)-541241044-31cm bulunur. 
m(B) — B olsun. - 
N Doğru Seçenek C 
m(A) < 609 
>B*a>120..D 
lABI > (ACI a 
>—0>B.© 


© eşitliğinde her iki yana « eklenirse 


ata>Bsaolup2a>Bsave 





DdenB*s«>120*>0>60*veonın en küçük 9. 
tamsayı değeri 619 dir. 
Doğru Seçenek C 
(AHİ 1 (CDJ olacak şekilde ACD üçgenini çizelim. 
pa 
A 5 ACD inde (AHI açıortay ve |AhH| 1 (CDJ olduğundan 
D ACD ikizkenar üçgendir. 
Yani !ACI — İADI dır. 
V 6 (ECİ < x, EB <y, IBC <a 
IACI — (ADI $b, ABI —c olsun. 
B C —— 
12 ACD inde (CHİ — IDHI (Neden?) 
<2 m 
ABC inde 12—7<x<1247 olduğundan ECD inde IECI - IEDİ — x dir. 
pa 
5<x<19..D EBDindex#y>bsc 
<m 
DAC inde8—6<x<846 olup bu eşitsizlikte her iki yana a eklenirse 
2<x<14.© asx*tıy>asbscdir.rasbsc-20 veriliyor. 
<m 
© ve Öden asxıy >İ0 Ç(EBC)>20 
—— j 
e li Ç(EBC) nin &n küçük tamsayı değeri 21 cm dir. 
Doğru Seçenek E 


Doğru Seçenek E 
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10. 


11. 


İçgende Açı — Kenar 








m(BDC) - a, 
9094 me) olduğunu biliyoruz. 


(bkz. üçgende açılar) 

O halde >90* dir. 

0>90*—x2> 1524102 x2> 325 

182 - 324 olduğundan x > 18 dir. 

—— 

DBC inde 

15—10<x<154 10 

5<x<25vex> 18 olduğundan 18 <x<25dir. 

Bu aralıkta x in alabileceği 25 — 18.— 1 — 6 tane tam- 
sayı değeri vardır. 


Doğru Seçenek B 





90“ 
Bö C 
D 
m(BAC) — 909 ve m(BAD) -2a | 
ise m(DAC) - 90* - 2a ve 
-— —— 
ABD inde m(ADB) - 90* —2a- d-90*-oa 
-— 


ve ABD inde mB) 4204 90*—&— 1809 
mB) z90*—aolur. 
Yani m(ABD) z mADB) -90*-—o 
olup IABI — |ADI dir. Buna göre | 
6—x-x-2> 2xXx-8 

xz4cmdir. 


, Doğru Seçenek C 
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12. 


13. 


ağıntıları 





A 
45 
IN (OS 
B D Cc 
—— 
ADC inde 


M(ACD) - m(DAC) > x ve IDA| — IDCI dir. 
a 


ABD inde IDA| — IDBI ve 
m(ABD) - yise m(BAD) - yolup 
ABC üçgeninde 
2X42y-1809>x4:y-909dir. 
Buradan x - 90“ — y ve 
159<Xx<309—> 159 <909—y<309 

—759<-—y<—609 

&— 60* <y< 759 bulunur. 


Doğru Seçenek D 





A 
(EA|J yı çizelim. EAB inde (ED) 1 (AB) ve 


IADI < IBDI olduğundan EAB ikizkenar üçgendir. 


M(ABE) - mEAB) - o ise 


M(AEC) - 20 (dış açı öz.) 
vea>459 >20>909 dir. 
pa — 
AEC inde m(AEC) >90* > 
X2>62482-100>Xx>10 
< 
ve AEC inde8—6<x<816 
2<x<14vex> 10ise 
10<x<14bulunur. 
Bu aralıkta 14 — 10 — 1 - 3 tane tamsayı vardır. 


Doğru Seçenek A 














14, 


15. 


16. 


C 
D B 9 


a<90*—> m(ABO) >90* dir. 

m(ABC) > 909 > 133>x2 492 

> x2<169—81>x2<88>xs9dur. 

— 

ABC inde 

13—9<x<1349 
4<x<22v6exs9—>4<xs90lup 

x in alabileceği tamsayı değerleri 5, 6, 7, 8, 9 olup 
bu değerlerin toplamı: 

5-46174849-35dir. 


Doğru Seçenek E 


B Cc 


& > 609 veriliyor. 

«& - 609 olsaydı, Cosinüs teoremine göre 
x2-32487-2-3:8(Cos 609) 
X2-9464—2-3:8 g-49 >Xx7 cm olurdu. 


0>609>x>7dir. 
<a 

ABC inde 
8—-3<Xx<813 
5<x<11vex>7 


7<Xx< 11 olup bu aralıktaki x in alabileceği en 
küçük tamsayı değeri 8 dir. 


Doğru Seçenek E 
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17. 


18. 


Üçgende Alçı — Kenar Bağıntıları 


“> 1209 veriliyor. 

o < 1209 olsaydı, Cosinüs teoremi gereğince, 

2 -3245242-3-5 (Cos 1209) 
-942512:3:5:(C3) -344 15-49 


©>1209*>x>7dir. 

<a 

ABC inde5-3<x<543> 
2<x<8vex>7ise7<x<8bulunur. 


Doğru Seçenek B 


BA Aç 


atbsc-24cm 

«>B—> b>çolup bu eşitsizliğin her iki yanına 
asb eklenirse 

atbsıb>ctasb 

a*2b>24bulunur. 


Doğru Seçenek C 


Açılar üçgenlerde 


yerlerine yazılirsa 


m(EAB) — 80 olup 
pa 


EAB inde en büyük 





kenar |EBI| dir. 


<a 


— 


m(BEC) — 699 olup EBC inde m(EBC) < 829 oldu 


<a 
ğundan en büyük kenar (EC) dir. ECD inde 


mM(ECD) — 729 olup büyük açı karşısında büyük ke- 


nar bulunacağindan en büyük kenar (ED) olur. 


Doğru Seçenek B 


A İŞ ME AR Aİ KİL. AN KAM sv ME RM 














Üçgende Açı — Kenar Bağıntıları 
<a 
19. 22. ABD inde 
5—3<X<543 
2<x<8.D 
—— 
BCD inde 
8-4<Xx<814 
mM(ABC) < m(ABD) — y olsun. 4<Xx<12..8 
< 
ADB inde 3x * 2y - 180“ dir. © ve © nin ortak çözümlenmesinden 4 < x < 8 olup 
3X42y-1809—>Xx42x$2y> 180* xin alabileceği tamsayı değeri 
2(X4 y) 1809 -x->X4y-90*-3 8-4-—1-3 tanedir. 
m(BAC) nin en küçük olması için X * y nin en büyük Doğru vöçenek'i 
olması gerekir. 
X2X4y-90*-5-899 ve 
M(BAC) — 180* — (x 4 y) - 1809 — 89* - 919 bulunur. 23. LABI-IADI ol- A 
Doğru Seçenek E duğundan 13 
m(ADB)< 909 dir. 
Buna göre B 
A 10 D 5 
20. izi : 
M(ADC) > 90* olup ADC inde 
132>52 -IADI2 >169—25>IADI? > 
!ADI < 12 dir. 
<< 
B D Ğ IADI — (ABI - 11 br için Ç(ABC) - 11415413 
<-> 
IDEJ / (BAJ çizelim. E noktası (ACJ nin orta noktası > Ç(ABC) - 39 br bulunur. 
olur. Böylece IDE! - 6 cm ve Doğru Seçenek B 
AE!  İECI - 8 cm olup 
<< 
ADE inde üçgen eşitsizliği uygulanırsa; 
8—6<x<846 ii A 
24. ABDinde4<1BDI<16 
2<x< 14 olup bu aralıkta; > - 10 
Xz14—2-—1- 11 tane tamsayı değeri vardır. Pi pile ve 5 
ı Doğru Seçenek C B 
4<1BDI<13.. © 
8 5 
C 
<> 
21. Bir dörtgenin en büyük ABC inde 2 <!ACI < 14 


kenarı diğer üç kenarın 
toplamından küçük ol- 
malıdır. Buna göre 


IABi< 104745 





> |ABI < 22 olup 
lABI — 21 cm dir. 
Buna göre ABCD dörtgeninin çevresinin gn büyük 
tamsayı değeri Ç(ABCD) — 22 * 21 - 43 cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 


<> 


ACD inde 5 <IACI < 15 

5<lACI<14.. &dir. 

& ve © taraf tarafa toplanırsa 
4<1IBD!<13 

* 5<lACI<14 


9 < ACI # IBDI < 27 olup 
ACI * 1BDI toplamının en büyük tamsayı değeri 


26 br olur. 
Doğru Seçenek C 





25. 


26. 





Üçgende Açı — Kenar 


(BDJ ve (CDJ açıortay olduklarından 

m(BDG) > 909 dir. (Niçin?) Buna göre BDC üçge- 
ninde üçgen eşitsizliğinden 
2>924122x2>225—x> 15olup 
15<x<94112 


> 15 <x<21 olup x in en küçük ve en büyük 


tamsayı değerleri toplamı 16 - 20 - 36 cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 


B 10 Cc 
<a 
ABC inde |ACI — y nin en büyük tamsayı değeri 
10—8<y<1048—>2<y< 18 eşitsizliğinden 


yz 17 br bulunur. 

<a 

ADC den ise xin en küçük tamsayı değeri 
17—6<Xx<1746dan 

11<x<23olup x-12brdir. 


Doğru Seçenek B 
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21. 


28. 


ağıntıları 





IDF) yi çizelim. D ve F kenarların orta noktaları 
olduğundan 
IBCI - 21DFİ dir. 
— 
DEF inde 6'< IDFI < 14 olup eşitsizlik 2 ile genişle- 
tilirse 
12 <2IDFI < 28 olup 
12 <IBCI den IBC! — 13 bulunur. 
| 


Doğru Seçenek C 





x in bağımlı olduğu üçgenlere üçgen eşitsizliği 


uygulanırsa 


<a 


ABD inde |(3<x<17.. © 


<a 
BED inde 2<x<10..8 


Pm 


BCD inde 4<x<20..9 

olup D, © ve © ün çözümlenmesinden 

4 < Xx < 10 bulunur. Buna göre x in alabileceği 
tamsayı değerlerinin toplamı: 
5461741849-35brolur. 


Doğru Seçenek D 





SAD) - mACB), 
m(DAĞ) - 609, 
M(ABG) - 809, 
IBDI < m, 

IDCI —n, 


(ADI - p dir. 


Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninin çevresi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2ms#n*tp Bİm#n#2p 


C)m#n*tp D)m*#2n*tp 


E)2m4ş#2n*p 


lABI — 5 br, 

(BCI - 12 br, 5 8 

ICDI < 6 br, 

LADI — 8 br, 
—— 

M(ABC) < 90*, ie S 
—— 

M(ADC) > 90* dir. C 

Yukarıdaki verilere göre IACI £ x in alabileceği 


tamsayı değerlerinin toplamı kaç br dir? 


A) 23 B) 25 Cc)30 iD) 32 E)35 


6x N 3x 


18 


Şekilde İABI — 6x, ACI — 3x ve 


IBCI — 18 olduğuna göre x in alabileceği tamsayı 
değerlerinin sayısı kaçtır? 


m)2 B)3 c)4 iD)5 E)6 
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— A 
m(ABC) - 309, 
kei N 
M(ACB) - 569, 
(AD) açıortay, 


IBDI — Xx, 
IDCI — y, 
lADIi—zdir. 4X (N 
B X D y C 


Yukarıda verilenlere göre Xx, y, z arasındaki 
sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x>y>z B)y>x>z 
O)z>y>x D)x>z>y 
E)y>z>x 
A 
9 12 


Şekilde m(A) # m(D), m(BDC) - 90*, IABI - 9 cm, 
LACI - 12cm, IBCI —x dir. 


Yukarıda verilenlere göre, x in en büyük tamsayı 
değeri kaçtır? 


A) 12 


B) 13 


C)14 oD)15 E)16 





B 


IDH) £ (BCI, 
!BHI < ICHI, 
lADI — 3cm, 
lABI-4 cm, 


Yukarıda verilenlere göre IDCI — x in alabileceği 
tamsayı değerlerinin toplamı kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22 


iğ —— çel — öten —— ye — üye a pe — xy — — ee 300 3400 — 644 so — 





7. 


8. 


10. 








Üçgende Açı - Kenar 


Çevresi 23 cm olan bir üçgenin bir kenarının 
uzunluğu tamsayı olarak en çok kaç cm olabilir? 


A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 


ABC üçgeninde mC) <a, m(B) - 3a olduğuna 
göre & nın tamsayı değeri en çok kaç derecedir? 


A)30 B) 36 C) 44 D) 46 E) 59 
A 8 D 
9 X 
Cc 
B y 


IADI -8 cm, IABI 9cm, IACI — 12cm, 
IDCI — x, IBCI — ydir. 
Yukarıdaki şekilde m(BAC) > 909 ve 


m(ADC) > 90* olduğuna göre x * y nin en küçük 
tamsayı değeri kaçtır? 


A) 18 B) 19 Cc)20 D) 21 E) 22 
ABC üçgeninde N 

(BD) kenarortay, D 

(ABI <6 cm, ği. 
IBDI-8cmdir. B c 


X 


Yukarıda verilenlere göre IBCI — x in alabileceği 
kaç tane tamsayı değeri vardır? 


A)7 B)8 c)9 D) 10 E)11 
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11. 


12. 


13. 


14. 





ağıntıları 


<N 


A 
B D Cc 


<a 
ABC inde (ADI açıortay, İABİ > |ACI, 
m(ADC) - a dir. 


Yukarıda verilenlere göre & nın en büyük tam- 
sayı değeri kaç derecedir? 


A) 91 8) 89 Cc) 79 D) 60 E) 59 


ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri mA), m(B), 
m(C) dir. 4m(A)-—-m(B) > m(C) ise 

A açısının ölçüsünün alabileceği en küçük tam- 
sayı değeri kaç derecedir? 


A) 34 B)35 (C)36 D)37 E)38 
3x 
2 X4#6 | D € 
ABC üçgeninde (AD) açıortay, IABI — 3x, 
IBDI — x * 6 olduğuna göre 
ABI nin en küçük tamsayı değeri kaçtır? 
A) 11 B)10 C)9 D)8 E)7 
Şekilde R 
IBAJ — IBDI, 
12 
IADI 6cm, 
IACI 12 cm > D Xx ç 


Yukarıdaki verilere göre İDCI — x in alabileceği 
kaç tane tamsayı değeri vardır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 





Üçgende Alçı — Kenar Bağıntıları 


A 


15. 


16. 


17. 


18. 


Şekilde 

IDE) 1 fAcI, 
lABI — IDCI — 
IAE| — IECİ, 
IBDI — x dir. 


6cm, 





Yukarıda verilenlere göre IBDI — 


x.in en büyük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 


D) 10 


A) 13 B) 12 C) 11 E)9 


IABI — !ACI, 
m(A) >mB), 
IBCI - 12 cm dir. 


B (0) 
12 


Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresinin 


tamsayı değeri gen az X, en çok y olduğuna göre 
Xx # y kaçtır? 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 


(ADI dış açıortay, 21. 


m(ADC) - 909, 


pa 
Çevre(ABC) — 16 cm dir. 


Yukarıda verilenlere 
göre lDCi—xinen 


büyük tamsayı değeri 
kaç cm dir? 


A)5 B)6 C)7 D)8 


ABC bir üçgen, A 232 
IABI 6cm, 
IACI < 13cm, 13 


IBCI—2x4*3 
cm dir. 


B Xx43 CcC 


I 
IBC! e Z* olduğuna göre kaçtane x e R sayısı 
vardır? i 
A)5 


i D) 11 E) 13 
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19. 


20. 


. Şekildeki ABC üç- 


m(ACB) -0, 
m(ABO) — 


(ABI—-5cm, 





ACI — xdir. 
Yukarıda verilenlere göre IACI — x in en büyük 


tamsayı değeri kaç cm dir? 


A)7 B)8 C)9 


AN 


IADI  x in alabileceği tamsayı değerlerinin top- 
lamı kaç cm dir? 


A)8 B) 9 


D10  E)11 


Şekildeki ABC 
üçgeninde 


ABI — 
ACI < 
IBDI — 


6cm, 
8 cm, 


IDCI ve 
MAC) > 90' ise 


Cc) 10 D) 11 E) 12 


ABC bir üçgen, A 

AHI > IHBI, 

(DH) 1 (ABI, z 

IBDI - 12 br, 

IDCI - 16 br, 8 5 5 ie 


— 


M(ABC) > 45 ise 


IACI < x in en küçük tamsayı değeri kaç br dir? 
A) 18 B)19 C)20 D) 21 E) 22 


geninde 


mA) > mB) > mC), 


VAN 
B a Cc 


pm 
Ç(ABC) - 24 cm ise 
IBCI za nın alabileceği tamsayı değerlerinin top- 


lamı kaç cm dir? 


A) 30 B)35 O(C)40 D)45 E)50 











ÜUçgende Açı — Kenar 





23. 


24. 


25. 


Cc 
> D 


ABC üçgeninde, F, A ile B arasında; 


D,BileC arasında; E, Aile C arasında bir noktadır. 
IABI-6cm, IBCI—-8 cm, IACI 9 cm ise 


DEF üçgeninin çevresinin en büyük tamsayı de- 
ğeri kaçtır? 


A) 19 B)20 C)21 DD? E)33 


Şekilde 


B, A, E noktaları doğ- 
rusal, 


M(EAH) - m( GAFI), 

1BDI  IDCI, 5 - i 
(AHI L (CH, 

IABI-8 cm, 

JACI - 6 cm ise 


IDHI kaç cm dir? 


A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 


ABC bir üçgen, 
P üçgen içinde 
herhangi bir nokta, 


a 
ÇÜBĞ) 24, Zİ NN 
IPA <xbr, > S 
IPBI — ybr, 
IPCI—z br ise 


(X # y # z) toplamının alabileceği tamsayı 
değerleri kaç tanedir? 


A)9 B)10 C)11i D)12 E)13 
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26. 


28. 


ağıntılarıl 








D noktası ABC üçgeninin düzleminde, üçgenin dı- 


şında bir noktâdır. 
<a 


IBDI <x, IDCI - y, IADI <2, Ç(ABC) - 18 cmdir. 


Yukarıdaki verilere göre x * y #z toplamının tam- 
sayı değeri en az kaç cm dir? 


A)8 B) 9 10 Dt11 E12 
Si A 
. ABC bir üçgeni 
(ABI -2 br, 
2 7 
IACI -7 br ve 
— —— R 
m(BAC) < m(ABC) ise 8 & 


1BCI — x aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)4 B)|5 C)6 


D)7 


E)8 


Şekilde verilenlere 


göre 


a,b,c,x,y 





uzunlukları ara- 
sındaki 


doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x>b>c>y$a B)x>b>a>c>y 


C)b>x>c>y>a D)x>y>b>c>a 
E)x>b>c>a>y 


pe en DAN e in O MR e Ev 


1. 


Yandaki şekilde 


IBCI - 2cm o B-Ş— Cc 


IACI <8 cm 


ABC geniş açı olduğuna göre, 
(ABI uzunluğu kaç cm olabilir? 


A)8 B) 7 C)6 ,D)5 E)?2 


1983 7/ÖYS .B 


Yandaki şekilde ABCD 
dörtgenin kenar 


uzunlukları verilmiştir. 


Buna göre IACI 
uzunluğu aşağıdaki- 


lerden hangisi olabilir? 


| 
D12  E)7 


A) 22 B) 19 C) 17 


Şekilde verilen ABD 
üçgeninin kenar 
uzunlukları için 
aşağıdaki bağıntı- 
lardan hangisi doğ- 


rudur? 
A) 1BDI — !ADI B) İABI — (BDI 
C) IBDI < (ADI D) JADI < 1BDI 
E) IABI < IADI i 









Üniversite Sınavı Soruları 


lL as6cm,b-7cm, A açısının ölçüsü 959 


Ii az4cm,h,z6cm, C açısının ölçüsü 90* 


IM. az5cm,b-3cm,h,-4cm 


Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen ele- 


manlar bir üçgen belirtir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! C) Yalnız til 
D) !velll E) ll ve |İl 

1988 / ÖYS 

A 
3 ? 

> 7 c 

Yukarıda verilen ABC üçgeninde 

ABI — 3 birim 

IBCI — 7 birim 

M(ABC) < 609 olduğuna göre, 

IACI kaç birim olabilir? 

A)4 B) 6 C)7 D)8 E) 9 


Bir üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer 
toplamları 33, 38, 45 birimdir. 


Bu üçgenin gn küçük kenarı kaç birimdir? 


A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 








49 








Üçgende Açı — Kenar Bağıntıları 
7. fisesyöys 10. (2001/6S$) n 


A 
10 N 20 








ABC bir üçgen 
M(ACD) - 359, 
i M(ABC) — 509, B D C 


m(DAC) - 2$9 
B D E Cc 
Yukarıdaki taslak çiziminde verilenlere göre, aşa- 
D ve E, (BCJ üzerinde Di ş 9 
— — ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 
m(BAD) — 109, m(EAC) - 209 


lADIi ze, IAEİ—d,IDEl—k A) JACI > |ABI B) lABI > IBDI 
Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgendir. C)IACI > ADI D) !ACI > IDCI 
E) IBDI > IADI 


Buna göre ADE üçgeninin e, d, k kenarları için 


aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 


A)k<d<e B)id<e<k Ce<k<d 


D)d<k<e Ek<e<d 


11. (20057ÖSSİ 
ABC bir ikizkenar 
üçgen 


M(ABÖ) - m(ACB) 





D noktası AB doğrusu 


i /ÖY 
i 1988/0YS üzerinde IDEİ — |EFI, 


a, b, c gerçel sayıları bir üçgenin kenarlarının uzun- 


lukları olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi LAFI <5 cm, JABI < x 





nlıştır? 
Yukarıdaki şekilde ADI x 9 cm olduğuna göre, x 
Ajatb>c B)atc>b C)b-c>a . 
D)bsc>a (o Eja>0,b>0,c>0 Bölen 
A)6 B)7 C)8 D)2V6 E)2v14 
9. |2000/ÖSS 12. |2005/ÖSS 
ABC bir üçgen, 
5 i2 AE açıortay | 
D kt B 
B ç noktası A l 
üzerinde 
Şekildeki ABC üçgeninde 
AE 1 BC B 


IABI—5 cm, ACI - 12 cm, 
IADI 6cm, ACI -14cm,IFEl—x 


m(BAC) > 909 olduğuna göre, 
Yukarıdaki şekilde IDFI — IFCI olduğuna göre, x 


1BCI nin gn küçük tamsayı değeri kaçtır? kaç cmdir? 
İ 
5 7 
A5 5 E 
A) 13 B) 14 C) 15 D)16 E)17 12 B3 Sie pi 74 
Ii 
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m(BAC) 909, 
A, H, E doğru- 
sal, 

(BEJ 1 (EF), 
(AEJ 1 (BC), 
IBFI — IFCI, 





(BE! - 6 cm olduğuna göre; 


IABI kaç cm dir? 


A)8 B)6V2 o C)6 D)aN3 Ea 
e A 

m(BAC) - 909, 

(ABI - IADI, x 

IBDI - 18 cm, 

IDCI -7 cm m e 


olduğuna göre; 
IACI < x kaç cm dir? 


A) 20 B)21 (C)22 D2 E)24 


m(BAC) - 909, 
AH) 1 (BCİ, 
(ADI, HAC nin 
açıortayıdır. B Cc 
IBHI -8 cm, 


IHDI — 4 cm ise 
IDCI > x kaç cm dir? 


A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 





Özel Üçgenler 
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— 


(GCözümlü) 
Şekilde 

İDEJ 1 (ACI, 
IECİ <2 cm, 





IDE 4cm, 
AE < IBDI - 8 cm olduğuna göre; 
IABI — x kaç cm dir? 


A) 14 B)13 C)12 Dt E)10 


m(BAD) — 609, 
m(ABO) — MADO) 909, 

IBCI - 4V3 cm, x 
lADI < 10 cm ise 


10 


IABizx kaç cmdir? 


A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)6 





K 
Şekilde A ve K noktaları arasındaki en kışa uzak- 
lık kaç cm dir? 


A) 42 B)40 C)36 D)32 E)30 


— ——————————— ———— —————————<—— 








Özel Üçgenler 





10. 


BR ea A 
ABC de 

—ç— / 
m(ABC) - 909, 
m(ECB) - 30, D 


lADI — IDEJ — (EBİ E 


ai 


D) 30 


olduğuna göre; 


m(CAB) <x kaç derecedir? 


A) 10 B)15 (o(C)20 E) 45 


B Cc 
3 D 15 


Şekilde ABI — JACI — ICDI — 15 cm, 
IBDI — 3 cm olduğuna göre; 


IADIzx kaç cmdir? 


A) 6V5 B)14 (C)5V5 D)6vV6 E)9v3 


— A 


m/(BAC) - 90", 
(ADI kenarortay, 
IBHJ 4 (ADI, 
(ABI - 15 cm, B (ol 


lACI - 20cm 
olduğuna göre; IBHI xx kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 c)9 D)8 E)7 


pan 
ABC de 
m(ABC) — 309, 6 


M(ACB) — 159, ll 
lABI - 6 cm ise 


IBCI — x kaç cm dir? 


B) 3V6 46 C)2V346 


E)6V346 


A) 41346 
D) 913 46 


11. 


12. 


13. 


14. 


ABC eşkenar üçgen, 
(EHİ 1 (BC, 
IDEJ 1 ACI, 
IBDI < 2cm ve 
VEHI > 3V3 | 
olduğuna göre; 

IBHI — x kaç cm dir? 


YE 


m 


N 


A) 7 B) 6,5 Cc)6 D) 5,5 E)5 


ABC eşkenar üçgen, 

(EDJ 1 (AB), 

(EF) 1 (ACI, n 
LADI < 11 cm, E 
LAFI < 10 cm; 

olduğuna göte; E 

IBDI * IFCi Kaç cm dir? 

A)5 


B)6 C)7 


A 
4 
D 
ği x c 2 E 
olduğuna göre 


IBCI-x kaç cmdir? 


ABC 

eşkenar üçgen, 
m(BDE) - 90P, 
IADI 4cm 
ICEI <2 em 


A) 12 B) 11 


AN 


ABC eşkenar üçgen, (AHJ 1 (BFJ, ADI — IBDI, 
IDEJ 1 (BFJ ve IAHI — ICFI olduğuna göre; 
m(EDE) —x kaç derecedir? 
A) 45 B) 52,5 Oo C)60 


Cc) 10 D) 9 E)8 


D)67,55 o E)75 
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Özel Üçgenler 





15. IABI-IACI, wi 19. ABC eşkenar A 
(DEJ 1 (ACI, üçgen, 
DF 1 (ABI, 
(DF) 1 (ABI, el l z 12 
MED eb noktaları E 
IDEJ z4 br, F/3 E doğrusal, 16 
E; Aile Carasında, ii A IBFI - 16 cm, 
F; A ile B arasında — D N LAEL-12cm (OB cx» D 
olmak üzere |ABI uzunluğunun en küçük tamsayı ise ICDI — x kaç cm dir? 
z 5 
değeri kaçtır? A) 10 B)9 c)8 D7 E)6 
A)S B)8 010 Drt B13 











16. IABI -IACI Bee pa 
i ON LABI - !ACI, 
(BHJ 1 (ACI, (DF) 1 (ABI 
(PİL ARI, (DEJ 1 (ACI, 
FPJ 1. JAP, — 
elimi m(BDP) - 159, 
A, C, P doğrusal, IDE - 3 cm, 
ğe li IDFI - 5 cm ise 
IBHI - 6 cm, 
IFDİ < 8 cm ise IABI kaç cm dir? 
IFPI-x kaç cmdir? A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 
A)1 B) 1,5 
21. ABC eşkenar 
17. IABI ACI, Me - 
(AK) açıortay, IPDJ / (ABI, 
m(BKD) - 90 (PEJ // (BC), 
IAKI - 11cm (PP #JCAL, 
i IPFI 8 cm, 
IBDI - 10 cm, a 
IPEl 4cm ve 
o 1BCI - 17 cm ise p 
olduğuna göre; Ni 
IACI <x kaç cm dir? IECİ — x kaç cm dir? 
A)4 B)5 CC) 6 D)7 E)8 
A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 
22. Şekilde 
18. (AH) LJBCJ, A LABI — IACI, 
1BKI-8 cm, B,A, D noktaları 
lACI < 12 cm, doğrusal, 
ABI - 14 cm ise 14 12 (AHJ 1 (BC), 
IDF) 1 (BC), 
IKCI—x kaç cm gi IDE1-8cm, 
di B Cc IEFİ - 5 cm ise 
a)? B) 2v3 03 IAHI > x kaç cm dir? 
D) 3v2 E)4 A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
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Özel Üçgenler 





23. A A 


26. ABC eşkenar üçgen, 
IDEJ 1 (OF), 
(DFJ / BC), , Z i 
” i > IDE! — 1DFI ie 
Şekilde m(BAE) — x kaç de- BE C 
(BAJ 1 (ACI, (AHI 1 (BC), recedir? 
| 
IHCI — 2lAHI, A) 15 B)20 C)25 Ds0o E)35 
ABI? — 10.1AHI ise | 
IBCI kaç br dir? 
A) 12 B)14 (C)16 D)18 E)20 
A 
27. 
D 
24. Şekilde ABC ve CDE A : 
eşkenar üçgen, 
ş çg e : il > 
(ACI LJDEJ, ç 
D 
ICFI — 9 cm ise E 
X 
IBDI - x kaç cm dir? Şekilde 
B C ABI — (ACI -10 cm, 

A3 B)6 09 D) 12 E) 15 B, C, P noktaları doğrusal, 

IPDJ 1 (ABI, (PEJ 1 (AE), 

IPDI - 9 cm, İPE| - 4 cm ise 

m(CPE) — x Kaç derecedir? 

A) 15 B)20 C)J30 D)45 E)60 


25. A 





B D 
& 28. ABC eşkenar üçgen, 
ABC Ü ind 
a (PFI 4180), 
AC) -909 
li (AD /JEPJ, 
1BDI — IDCI, 
org DEE (AF /(DPJ, 
M(ADE) - m(EDC), 
IPFI < 12 cm,i 
(EHJ 4 (AD), 
IPDI — 5 cm ve 
(ABIi—-12cm, 
IPE| - 6 cm ise 
IACI — 16 cm ise i 
pm 


lAHI — x kaç cm dir? ARP Maç Gelir 


A) 3,6 B)4 Cc) 5.2 D) 6,4 E)7 A) 27 B) 30 Cc)33 D) 42 E) 51 


———ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ——— m mn m ma amm 
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Çözümler 


desT—1— 








EBF de Öklid 4. TADI çizilirse 
<< 

dik kenar ba- ADC de 
ğıntısından 42-28 oldu 
62 - a(asb)...© ğundan 
pm p ——— 
ABC de Oklid m(ADC) - 90' dir. 

. pm 
dik kenar ba- O halde ADE de Pisagor bağıntısına göre 
ğıntısından i <—— 


LADIZ — 42 4 87 « 80 ve ABD de Pisagor bağıntısın- 
dan x2 -|ADI2 -82-80464-144 


xX2-144>x-12cmdir. 


X2 - a(2a12b)... 8 
© den x2 - 2fa(asb)) ve 
© den a(arb) - 36ise 


ı Doğru Seçenek C 
X2-236-72->x-6NV2 cm buluhur. 








Doğru Seçenek B 
5. 
A 30'A 
| 
(AHI 1 (BC) B EB Ğ Sa E 
çizilirse EN 
Şekil tamamlanırsa m( E ) - 309 olur. 
ABI — ADI ni 
B Cc ei 
olduğundan SH 9 DCE delDCI — a ise 
<> ICE! - 2a ve İDE! -aV3tür. 
IBHI — IDHI — 9 cm ve ABC de Öklid dik kenar ba- < e a 
ğıntısından !ACI2 - (CHİ .(CBI (DCE 30* - 60* - 90“ üçgeni) 
a, 
X2 - 16.(1649) - 16.25 | di DEE ME — 
-45-20 I : 
A ABE (30” — 60 - 909) üçgeni olduğundan 
Doğru Seçenek A 
4N3 4 2a- NE v3 
813 4 4a- 1013 43a 
a-2V3ve 
10xaV3  104213.V3 i 
A xe —5— s—g-— z8cmdir. 
Doğru Seçenek C 
6. 
m(HAD) - m(CAD) - « ve 
m(BAH) - 8 olsun. 
Diğer açılar şekildeki gibi olacaktır. (Neden?) 
O halde IBA! — IBD| -8 4 4-12 ve 
Öklid dik kenar bağıntısından 
122 -8(844*x)>x-6cm bulunur. /AHI—-246410- 18cm 
' Doğru Seçenek B IHKI-4 484 12-24cm 
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AHK dik üçgeninde Pisagor bağıntısına göre, 


LAKIZ — 182 4 242 — (6.3) 4 (6.4)2 


LAKI2 — 62(32 4 42) - 62. 52-302 -30cmdir. 


Doğru Seçenek E 


!ADI — IDE| — |EBI — a olsun. 


pan 
ECB (30“—-60"—909) oldu- 
ğundan 


an 
-av3 ve ABC de 











ICBI 
LABI 3a 
ICBI ” a 
olduğundan 
M(ACB) - 609 dir. O halde m(CAB) -x-30*dir. 
Doğru Seçenek D 
(AHJ 1 (BCI yi 
çizelim. 
ABC ikizke- HU. 
nar üçgen 
olduğundan 
IBHI < (CHİ < İİ - 9 cm dir. 
AHC özel dik üçgen olduğundan lAHI - 12 cm dir. 
ADH dik üçgeninde Pisagor bağıntısına göre 
—624 122-6 (124 22) 
a 
Doğru Seçenek A 
> A 
Pisagor bağıntısın- 12. 
dan veya özel dik ” 20 
1 

üçgen olduğundan 
«<> 
ABC de 

ö 25 D 25 ” 
IBCI - 25 cm dir. e — 
m(BAC) — 90' ve IBDI — IDCİ den 
ADI Ee m dir 

«<>— <a 1 <——>— 

A(ABD) - A(ADC) - 5 A(ABC) olup 


10. 


Özel Üçgenler 


ACABD 11 ör 
(ABD) - 5 (5. 15.20) - 75 cm? dir. 


Buradan A(ABD) - 5. JADI. 1BHİ yazılırsa; 


75-5. >. > x5 12 cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 





— —— 
m(ACB) — m(dAC) - 159 olacak şekilde 


D e JBCJ alalım. 
— 
DAC Geli üçgendir. 
m(ABD) - m(ADB) - - 80" olduğundan 
lABI — —İDCI - 6 cm ve m(BAD) 1209 oldu- 
ğundan IBDI £ v3. (ABI dir. IBDI - 6V3 olup 
IBCI - 63 #6dir. 
Doğru Seçenek E 
ADE ve EHC| 


(309—60*-909) üçgeni ol- 
duğundan |ADI - 2.a ise 


a, Hai < 33 - 


v3 
ve İECI-2.3-6cmdir. 
IABI — |ACI — 


lAE| — 3 cm 2 





İBCI olduğundan 
2a42-a16—a-4ve 
IBCI-446-x43—>x-7cmdir. 


Doğru Seçenek A 


IBDI — x 

IFCI — y ise 

BDE ve EFC 
(30“-60"-90“) 
üçgeni olduğundan 





IBE| — 2x ve 
IECI — 2ydir. 
JABI — |BCİ — ICA olduğundan 
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Özel Üçgenler 

















ph. > 
Xx#1122Xx1*42y>5X12y>11 15. (BH çizilirse 
ln ie IABI < |ACI 
30t4y) 21 i olduğundan 
>x4y27 cm bulunur. IDEJ # IDFI — IBHI — 12 
Doğru Seçenek C olur. 
ABH dik üçgeninde 
lABI > IBHİ olacağından 
((AB) hipotenüs uzunluğudur.) 
13. IABI> 12 > IABI nin en küçük tamsayı değeri 13 cm 
dir. 
Doğru Seçenek E 
B 
IDHJ 1 (BC) olsun. 
DHC (30*-60*-90*) üçgeni olduğundan 16. 
IDCI - 2a ise IHCI - a ve IDHI  aV3 tür. 
iy IBCI < 442a olacağından IBHI — 4sa dır. 
DBE de Öklid yükseklik bağıntısırla göre 
(av 3)2 — (44a) (a2) 
3a?” -a? 46a48 
2a? -6a—-8-0—a?-3a—4-0 
(a—4) (at1)-0 
a-dve (GK 1 JAB) çizilirse 
x—İBCI-442a-4424212cmdir. ABC ikizkenar üçgen olduğundan IBHI - ICKI dir. 
Doğru Seçenek A (Eşit kenarlara ait yükseklik uzunluğu da eşittir.) 
| ICKI — IBHI - 6 cm dir. (CLJ | (DF| çizilirse KCLD 
dikdörtgeninde IDLI — IKCI — 6 cm dir. 
OhaldelLFi-8—6-2cmdir. 
14. Açılar şekildeki gibi yerleştirilirse, 
mBFD) z mBEFP) olup açıortay özeliğinden 
IFLI <IFPI 2cm dir. 
Doğru Seçenek C 
ABC eşkenar üçgeninde (CD| yüksekliği çizilirse 
AHI — ICDI dir. (AHI — ICFİ verildiğinden ICDI — ICFI 
dir. Eşkenar üçgende yükseklikler aynı zamanda 
17. (AK) yı uzatalım. 


açıortay olduğundan 
M(BCD) — m(ACD) — 309 dir. 
CDF ikizkenar üçgeninde 
m(CFD) - m(CDF) — 159 dir. 
aş — 
O halde DEF dem(EDF) -x — 90*-15* 759 dir. 
: Doğru Seçenek E 


ABC ikizkenar üçgen ve 
(AKJ açıortay olduğundan 


(AHJ 1 (BCI dir ve 
1046 


IBHI — ICHİ — 7 





-8cmdir. 








———|— 
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Özel Üçgenler 


18. 


19. 





IHDI - 2 cm olup KBD dik üçgeninde Öklid yükseklik 
bağıntısına göre 


IKHI2 - 8.2 - 16 > İKHİ - 4 cm ve AHC dik 
üçgeninde 


X2 -(1144)2 4 (246) 15248 -172 olup 


x-17cmdir. 


Doğru Seçenek A 


KBC üçgeninin (BC) 
ye göre simetriği 
alınırsa PBC üçgeni 
elde edilir. Simetri 


nedeniyle 
!BPI — IBK| -8 cm 
ICKI — İCPİ — xtir. 


ABPC de (BCJ 1 (APJ olduğundan özelik nedeniyle 
82 4122-1424 xXx olup 

64 4144-1964x2—> 

X2-12x- 213cm bulunur. 


Doğru Seçenek B 





AFE dik üçgeninde 

m(AEF) 309 olup 

lARI — 12 cm ise 

LAFI z6 cm dir. 

mGED) z m(EDO) — 30 olduğundan 
IECİ — ICDI — x olup 

ABI — IACI eşitliğinden 
6t16-124x—>x 22-12 


> xz 10cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 
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20. 


21. 


22. 


23. 





m(BDF) — 15" ise 
mM(ABC) — 759 

olup ABI — IACI den 
m(BAC) - 30' dir. 

(BHJ 1 (ACI çizelim. ABC 
ikizkenar üçgen 
olduğundan 


IBHI —IDFI -IDE| den IBHI 5-3-8 cmdir. 

ABH dik üçgeninde (309 — 609 — 90* üçgeni) 

IABI — 21BHI olup IABi - 2.8 — 16 cm bulunur. 
Doğru Seçenek C 





ABC eşkenar üçgen 
olup 

IPDI <|ECİ —xtir. 
(Niçin?) 


P noktasında ke- 
narlara çizilen paralel 
doğru parçalârı için B 





IPEİ # IPFI 4 İPDI — IBCI olduğundan 
4484x-17/>x-5cm bulunur. 
Doğru Seçenek B 


ABC ikizkenar üç- 
geninde 

m(DBC) — m(ACB) 8, 
m(FEC) — a işe 


— 


m(BDF) — a olur. 





Buna göre mADE) z m(AED) adan 

IDAI — JAEİ olup JAP) 1 (DFJ çizilirse 

IDPI — IPE| — 4cm bulunur. 

lAHI <IPFI-4 45-9cmdir. 

Doğru Seçenek D 





LABI —c, A 

IBHI —p, 

IHCI <k, ç 

LAHI — h olsun, 

IHCi-k-2h o BP OH k > 


24. 


25. 


Özel Üçgenler 





ve |ABI2 - 2 - 10h verildiğinden Öklid yükseklik 
bağıntısından 


h3-pk—>h?'-p.2h»p- Edir. (0) 

Öklid dik kenar bağıntısından c? - p.IBCI de (1) 
bağıntısı yerine yazılırsa; 

10h -2. 1BCI — 1BCI 20 br bulunur. 


Doğru Seçenek E 


CDE eşkenar üçgen ve 
(CFJ 1 (DEJ oldu- 
ğundan 


—  — 


M(DCF)>m(FCE)-30' dir. 
(Eşkenar üçgende 
yükseklik açıortay ve 
kenarortay olur) 





ABC eşkenar üçgen olduğundan m(BCD) -309 olup 
(CDI NABI dir. DFC dik üçgeninde 609 nin karşısı 9 
ise 309 nin karşısı IDFI - - 3V3 olup 909 nin 


karşısı ICDI — 6V3 olur. 
Benzer şekilde DBC dik üçgeninde 
m(ABC) — 609 nin karşısı 6V3 ise 


— 


m(BCD) — 309 nin karşısı 


xs sv3 —6 cm bulunur. 
v3 


Doğru Seçenek B 


ABC dik üç- 
geninde 

!BDI — IDCI den 
LADI - ——dir. 
JABI - 12 cm, 
JAC! - 16 cm olup !BCİ —- 20 cm (12 — 16 — 20 özel 
dik üçgeni) olur. IADI —- IDCI - 10 cm olup |(DEJ 
açıortayı kenarortay ve yükseklik olacağından 

IDEJ 1 (ACJ ve JAE| — IECI—-8 cm olur. IADI x 10cm 
AEl — 8 olduğundan AED dik üçgeninde Öklid dik 
kenar bağıntısından; JAEl? - (AHI . JADI yazılırsa 
64-x.10>x-6,4cm bulunur. 


'Doğru Seçenek D 
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26. 


27. 


28. 


ABC eşkenar üçgen ve A 


(DF / (BC) den ADF 

üçgeni de eşkenardır. D 
Yani 

lADI — İDFI dir. 

IDFI — IDEİ verildi- 

ğinden 

!ADI — IDEİ dir. 


Buna göre m(DAE) z mDEA) — Xx olup ADE 
üçgeninin iç açılar toplamı yazılırsa 

2X 4 609 4 909 - 1809 > 2x-309 

> XxX 159 bulunur. 


Doğru Seçenek A 





(BHJ 1 (ACI çizelim. IABI — !ACI den 
IBHI — IPDI — IPEİ olur. Yani; 
IBHI -9—4-5cm olup IABI —- 10 cm olduğundan 
mBAH) -30' dir. 
Buna göre m(ACB) < 75* olacağından mECE) - 799 
(ters açı) ve 
mEPE) -90*—759>x-159dir. 
Doğru Seçenek A 


ABC eşkenar üçgeni 
dışındaki P noktasından 
kenarlara çizilen paralel 
doğru parçaları için 

IBCI — IPDI # IPFi — (PEL 








eşitliği yazılırsa; 


IBCI 5 4 12—6-11cm olur. 


<a 


Buna göre Ç( ABC) - 3.11 -33 cm bulunur. 
Doğru Seçenek C 














Şekildeki dörtgende 
(AB) 1 (BC), 

m(G) — 1359, 

LABI - IBCI, IADI - 9 cm, 
IDCI < 3 cm ise 

IABI kaç cm dir? 


A) 10 B)9 c)8 D)7 
C 
15 
D 
15 
10 
Ls 
JA ” a 


ACDE dörtgen, AEB üçgen 
IDC) 1 (ACI, 
IEDİ — IDCI — 15 cm, IAEl - İEBİ - 10 cm, 


IABI — 16 cm ise IBCI — x kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)4 D)5 


B L 


ABC dik üçgeninde 
IBLI <ILCI — !ACI, 
LAK! — 5cm, 

IBKİ - 7 cm ise 


IKLI kaç cm dir? 


A)2v2 BVI3 CO4 D)3v2 


E)6 


E)6 


E) 216 
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Şekilde 
B, D, E, C doğrusal, 


(ABI 1 (AE), (ADI 1 (ACI, 


IBDI — IDE| — IECİ, 
ABI — 6V3 br ise 


Ya A 
A(ADE) kaç br? dir? 


A) 12v2 B) ev3 


C) 10 


B 
Cc 
A 
Şekilde A, C, E doğrusal, 
(ED) 1 (0B3, 
(ABI 1 (BD), 


IBCI * ICDI -:16 cm, 


IBAİ * (EDI - 30 cm ise 


IAE| kaç cm dir? 


A) 46 B) 42 


, A 
ni 
| 
B L 


BAC dik üçgeninde 


Cc) 38 


IKLIJ 1 (BCJ, BLI < 1LCI, 


— 


M(ABC)- 309, JAKI — — cm ise 


IKLI kaç cm dir? 


A Bi 


4X3 


Cc) 3v2 


D) 6V5 


D) 34 





D) 5V3 


E)7 


E) 28 


E)9 


Özel Üçgenler 





10. 





Şekilde A 
IKDI L (ABI, 
(KEJ 1 (ACI, D 
E 
LABI — IACI, 
B G 
IDKI 4 İKE - Sale K 


ise m(DKE) kaç derecedir? 


A) 90 


ADC eşkenar 
üçgen, 

IADI 6cm, 

IBCI - 10 cm ise 
IABI kaç cm dir? 


A) 14 B) 13 


ABC üçgeninde 


!AKI — IKLI, 
IBLI — ILCI, 
ABI — |ACI, 
!ACI <8 cm ise 


IBKI kaç cm dir? 


A)8 B)7 
ABC dik üçge- 
ninde 

JAR) 1 (BG), 

IABI — 12cm, 
IACI 4 cm ise 
IBHI 

İHCI kaçtır? 
A)5 B)6 


B) 120 


C) 135 D)150 E)175 
/ A 
6 
B 10 2 
GC) 12 D) 11 E) 10 
A 
x 
B L C 
©) 6 D)S5 E)4 
A 
C)7 D)8 E)9 


61 


11. 


12. 


13. 


14. 


ABC üçgeninde 
(ANJ açıortay, 
INRJ 1 (ACI, 
ABI 25 cm, 
LANI <20 cm, 
JAHI — 16 cm ise 


IBNI kaç cm dir? 


A) 12 B)13 C)15 D)17 E20 


Şekilde 

B, C, D doğrusal, 

(ACI 1 JADI, 

41BCI - 21ABI <1DCI © Sc 


.., İACI 
İse BG kaçtır? 


A)1 BN2 ON3 D2 E) 2Vv5 


ABD üçgeninde 

(ADI 1 TACI, 

(CHJ 1 (AB), H 

ABI — |ADI, 8 C D 
!BCI — IACI, 

IDCI < 12 cm ise 


IHCI kaç cm dir? 


A)3 B) 4 o) 5 D)6 E)8 


ABC üçgeninde 

(ACI 1 (BCI, 

(DEJ 1 (ABI, D 
IADI 7 cm, 

IBE|  JECİ, B E Cc 
IBDI 3 cm ise 


IDEİ kaçtır? 
A) v2 





BN3 ONS Dove pg2v2 











Özel Üçgenler 








19. ACD üçgeninde 


15. ABC dik üçgeninde A Ve 
AHI — 21HCI, m(BAC) - 909, 
(BHJ 1 (ACI, m(ACD) - 259, 
IBCI < 9 cm ise H IBCI 10cm, D B C 
IADI — 5 cm ise 
IHBI kaç cm dir? 
G 5 B 


DABİ) — x kaç derecedir? 
A) v3 B) 2V3 alim 
05 DŞ A) 15 B)20 C)25 D)30 E)35 
E) 3V6 
20. ACD üçgeninde A 
m(BAC) - 90”, X 
16. ABC eşkenar üçgeninde A ADI - 2V19 br, 
4 
(CD| açıortay, ii IDBI — 4 br, D4 B 12 
(DHJ 1 ACI, ğ IBCI — 12 br ise 
lAHI — 4 cm ise JACI — x kaç'br dir? 
Ye nz 
A(ABC) kaç cm? B c A)4V3 Oo B)5V3 C)6V3 D)8v3 E)10v3 
dir? 
A) 32V3 B) 483 C) 52v3 
D) 64V3 E) 68V3 A 
21. ADC üçgeninde g3 
H D|, 
(HEJ 1 TAD) . 


ABC eşkenar 


17. ABC dik üçgeninde N İN 
“çgen, D X B H 
ED) 1 (ABI, D 
IACI — 12 cm, m(BAH) - m(HAC), 
IDE|  IECİ, B Ec LAE| — 4 br, 


IBCI — 16 cm ise LEDİ 12 br i$e 

IBE| kaç cm dir? IDBI - x kaç br dir? 

A)5 B6 8 DS E 10 A) DE B) 4v3 Gsv3 
D) v3 E) 6v3 


18. ABD üçgen, A 
A, C, E doğrusaldır. 
(ED) 1 (DB) 22. Şekildeki ABD A 
LABI -|ADI-26cm, Oo 276 8 üçgeninde ” 
IBCI - 34 cm ABIHACI-15 cm, o 19 
E 


IBCI x 24 cm ve 
IDCI — 14 cm ise 


B 24 Cc 28 
I kaçtır? 
lAE| kaçtır ICDI - 28 cm ise 
A) 12 B) 14V3 O 1712 LADI - x kaç cm dir? 
D) 19Vv3 E) 24N2 A) 20 B)25 C)J30 D)36 E)41 

















Özel Üçgenler 
A i A 
23. Şekilde 26. ABC eşkenar üçgen, N 
> 
lABI — |ACI, (BE! — IECİ, Mi 
H 
(BH) 1 (ACI, (EDJ 1 JACI, z 
IBCI - 15 cm, 9 (AD) 1 (DG), 
Mike gez > . VADI - 6V3 br ise 
15 E Cc 
IABI kaç cm dir? 
A)10  B)125 O15 0175 E20 EH Kaç br dir? 
A) v3 B)2V3 C3V3 D4av3 E)sv3 
N E 
24. ABC eşkenar üçge- A 
ninde 5 
(ACI / (ED), 27. ABC eşkenar üçgen, B, 
(DF) / (EBI, A, D noktaları doğrusal, H 
(PK) 1 (EBİ, (BEJ - IECİ, ” 
(PL) £ (BD), (CHİ 1 (DBI, 
ila ICHI — İADI ise 
IDE! — IDFI < 12V3 cm, DA 4 z a 
IPKİ # IPHI < 11 cm ise m(CFE) - x kaç derecedir? 
IPLI kaç cm dir? A) 15 B)30 o(C)45 D)6O E)75 
A)4 B)5 Oo C)6 7 E8 
kai A 28. ABC üçgeninde 
25. m(ABC) - 909, ADI  IDB3, 
lABI — |BCI, 
lAEİ — IECİ, 
(PDJ 1 (AB), 
IBFI — IFCI, 
IPEJ £ (BCI, 
TAHI 4 (BCI, 
(PH) L (ACI, 
JACI — 14 
IPDI > 4 br, GE eli 
IPEİ - 3 br ve e 
IPHİ  V2 br ise İRR e ee 
lABI kaç br dir? DEHF dörtgeninin çevresi kaç br dir? 
A)9 B10 C)12 D15 E)18 A)15 B)18 oO(C)23 D)25 oE)27 
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1. 





ABC bir dik üçgen, 


ACE bir dik üçgen, ç 
AE açıortay, 15 5 
IABI 10cm, 

A 10 B 
lACI- 15 cm, 
ICEl —xcm dir. 


Yukarıdaki verilere göre, ICEl<x kaç cm dir? 


A)6 B5 C)5V5 D)3V5 oOE)2V5 


N 
ABC bir ikizkenar X 

dik üçgen, 

BD! - !ACI - 2cm, 
IOA1 — |OCI, 

1(ODI — xcm, 


Yukarıdaki verilere göre, (OD! — x kaç cm dir? 


A) V5-2v2 B) N5-vV3 C)N 4-212 
D) N4-v2 E) V3-v3 


m (ABC) — 909, 
m (AED) - 909, 
m (BAE) - 309, 





IBCI 2cm, 
ICDI 3 cm, 
lADI — x dir. 
Şekilde verilenlere göre IADI - x kaç cm'dir? 
A) V10 BNT1 Ov13 DV15 E)V17 
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ABC bir üçgen 
M(ABC)-45* 
M(BCA)-30* 
lACI:6 cm 
!ABI<x cm 
Yukarıdaki verilere göre , IABi<x kaç cm dir? 

Cc) v3 


A) 3V3 B) 2v3 


D) 3v2 E)2v2 


A 


FA 


E 


. & 


B C D 
— 
IECİ — CDİ ve m(AFE) — a'dır. 
Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen oldu- 
ğuna göre, m(AFE) o kaç derecedir? 
A) 110 B) 105 oC) 100 


D) 95 E) 90 


mDCA) 909, 
m(GAB) - 909, 
IDCI <3 cm, 
IABi -6 cm, 
IACI -9 cm 
Yukarıdaki verilere A 6 B 


göre, IDBI kaç cm 
dir? 


A)6 B)9 C6eV2 DM? Ey1ov2 





14. 


15. 


A O B 
A, O, B noktaları doğrusal, (OC, DOB açısının açıor- 
tayı, (OE, AOD açısının açıortayıdır. 
Yukarıdaki şekilde (OCI - 3 cm, 


IOEİ| - 4 cm ve !EBİ - 7 cm olduğuna göre, 


ICBI kaç cm dir? 


1 3 


A)Z B)5 2 D3 BA 


2001 / ÖSS 
LABI — |ACI 
M(AEF) - 90“ 


m(CDF) - 909 
A, F, C doğrusal 


E, F, D doğrusal B C 


EDİ Ni 5 olduğuna göre, BBİ oranı kaçtır? 


2 2 
AZ Bz © 03 





M(LOA) — m(AOK)-159 


Yukarıdaki şekilde A noktasının OK ye göre simetriği 
B, OL ye göre simetriği C dir. 


(OA| - 5 cm olduğuna göre, ICB! kaç cm dir? 


A)5 B)6 C)7 D)e E) 12 
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16. 


17. 


18. 


Özel Üçgenler 


A 


B 12 Cc 
(OF) 1 (ABI, IBCI 12 cm, 
!AE| 8cm 


Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen oldu- 


ğuna göre, an PE) oranı kaçtır? 


1 2 
O— DD 
VE 3 v3 





ABC bir eşkenar üçgen D 
IADI — İCFI — IBEJ 
Yukarıdaki şekilde 

B F Cc 
IBFI — 2IFCI olduğuna göre, 


ABC eşkenar üçgeninin çevresinin uzunluğunun 


DEF üçgeninin çevresinin uzunluğuna oranı kaç- 


tır? 
A) N3 B) 2v3 Cc) 3v3 
D) v2 E)3v2 
. A 
2005 / OSS 
!AEl — |EBİ — EDİ 
— E 
M(BDC) —x 
gi SN 
B C 
Yukarıdaki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen oldu- 
ğuna göre, x kaç derecedir? 
A) 100 B)105 ©)120 D)135 E)150 








>... Özel Üçgenler Üçgenler 





7. 1999 / ÖSS 10. |1999/ÖSS 
16 m uzunluğundaki bir merdiven yer ile 459 lik açı | 
yapacak şekilde, yere dik bir duvara dayandırılıyor. 
Buna göre, merdiven ayağının duvara olan | 
uzaklığı kaç m dir? 
A) 42 B) 6v2 c) 72 
D) 8y2 E) 102 ADC bir üçgen 


!ADI -9 cm, İABI —IACI-6cm 


Yukarıdaki verilere göre, IDBI . IDCI çarpımınır 
sayısal değeri kaçtır? 


A) 36 B) 39 Cc) 42 D) 45 E) 48 


e. 87655) 





A 
| AD 
m, NN 
mLAD) - 30, m(DBO) - 30“ a C 
(ADI -6 cm, IBDI <2 cm,ILMİ Xx M(DBC) > 30*, mADB) - 


Şekilde ABC ve ABD birer ikizkenar üçgendir. 


Yukarıdaki verilere göre, ILMI - x kaç cm dir? 


LABI — IACI ve Big J BD! olduğuna göre, 






A)J8 B)6 C0)5 D) 4 E)3 eşiğe VR 
) ) ) ) ) m(ADB) <o kaç derecedir? © 
A) 95 B)100 C©)105 D)110 E)115 
9. |1999/ÖSS 12. | 1999/ÖSS 
D 
Şekildeki ABC dik üçgeninin, A 60 
G köşesinde bulunan iki ha- 
reketliden biri B ye doğru saatte 
i ğ V metre sabit hızla, ötekideC o V 
68 ye doğru saatte - Kg iş 
A,B,C, D doğrusal, B, E, F doğrusal 3 metre sabit hızla aynı anda harekete başlıyor ve 
(BCI — IBEJ, 1CDI — İCE ilk kez (BC)| üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar. 
m(ABF) — 1689, m(DEF) za 3. |ABI — 4. JACI ve !ICDI— 60 m olduğuna göre, 
Yukarıdaki verilere göre, mDEF) —- a kaç dere- IBCI uzunluğu kaç m dir? 
Gene A) 320 B) 300 C) 289 
A) 50 B) 54 Cc) 58 D) 60 E) 64 D) 260 E) 240 
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Şekilde 


M(BAĞ)-m(DAĞ), 


— 


m(ACB)zm(ADC)-909, 


ICDI < 12 cm, 
lADI - 16cm 


olduğuna göre, 


IABI - x kaç cm dir? 


A) 18 


<< 


ABC de, 


B) 20 


(ANJ| açıortay, 


IBNI 4cm, 
INCI 8 cm, 
lANI <6 cm 


ise 


lABI > x kaç cm 


dir? 
A) vV29 


Şekilde (BNJ 


B) V30 


ABD açısının; (BEJ; 
CBD açısının açıor- 


tayıdır. 
IANI 2cm, 
ICEl 3 em, 


(BCI < INDİ - 4 cm, 


!ABI - 6 cm 
ğuna göre 


oldu- 


IEDİ kaç cm dir? 


A)9 


B)8 


o 


C) 24 


(vs 


Cc) V33 





C)7 


(> 


D) 25 


D) V34 


0)6 


E)30 


E) V35 


E5 
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< 

ABC de (CD) açıor- 
tay, 

IADI 4cm, 





IDBI <5 cm, 

< 
Çevre(ABC) - 36 cm 
olduğuna göre, 
ICDI — x kaç cm dir? 
A) 3Vv10 B) 4V7 C) 4V10 
D) 4V5 E) 5V5 





Şekilde m(ABC) — m(EAC) - 909, 
(CE) açıortay, IBDI-3cm, IAE| -5 cm olduğuna 
göre, IBCIzx kaç cmdir? 


A)4 B45 ©5 D) 5,5 E) 6 


— 
ABC de 
m(ABC) - 90, 
İCNJ açıortay, 12 

INBI 4cm, 

LACI < 12cm 

olduğuna göre B C 


Me, 
A(ANC) kaç cm? dir? 


A) 24 B)25 (C)26 D)28 E)30 





10. 





Üçgende Açıorta 


<< 


ABC de (ADJ; BAE 
açısının açlortayı, 
m(ABO) - 909, 

IBDI 4cm, 

IDE < 
IECİ — 
olduğuna göre, 


5cm, 


7 cm B 4 D 5E 7 


JACI < x kaç cm dir? 


A) 24 B)20 C)18  D)17 


E) 15 


ABC de (BN| ve 
(ADJ açıortaylar, 
lADI < |ANI — 
lABI -8 cm 

olduğuna göre, 
!BCIi 


6cm, 


x kaç cm dir? 





A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20 


Şekilde 
ADI. HABI 
JACI “TABİ # İBCİ * 


709, 


m(BAC) — 
409 


m(ACB) - 
olduğuna göre, 





— 


m (ABD) — x kaç derecedir? 


A) 40 B) 35 Cc)30 


D) 20 


E) 25 


B 
3N2ç D 


<— 


ABC de JANJ iç açıortay, |ADJ dış açıortay, 
IDAI — IDCI, INCI — INBI — 
JANI kaç cm dir? 
A) 3Vv10 

D) 3v5 


2cm, 3cm ise 


B) 2115 
E) 2v6 


Cc) 2111 
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11. 


ağıntıları 


<a A 


ABC de (AD)| iç 
açıortay, 


—— —— 


M(ABC)xm(ADE)-909, 
IBDIi - 12 cm, 


IDE! 20cm B 12D 


olduğuna göre, IABI — x kaç cm dir? 


A)9 B) 10 C) 12 D) 16 


ZN 


E) 20 


ABC de (AEJ, AEB de 
(ED) açıortaylar, 


!ADI - IBE| — 6 cm, 


IBDI 4cm 


olduğuna göre, 
ICAI *ICEI kaç cm dir? 
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A) yu 


B 10 Cc 
m(BAĞ) — mBCE) — 909, 
(BEJ açıortay, IECI <5 cm, 
IBCI < 10cm olduğuna göre, 
ABI oranı kaçtır? 


A? 


5 B) 


sl 
© 
WI 


3 
5: 


<a 


ABC de 

JANJ açıortay, 
(AD| kenarortay , 
lABI — 
JACI - 
IBCI — 


6 cm, B 
8 cm, 
7 cm olduğuna göre, 


INDI zx kaçcmdir? 


a 





” 


Cc 











üçgende /Alçıorta ağıntıları 
A g > A 
15. (AH) 1(BCJ, 19. ABC üçgeninde 
MGAH)  2.m(BAHİ), (AB) 1 (BC), 
IBHI 4cm, JANJ, BAC açısının 
ICAI <9 cm açıortayı, 
BAH 9 Cc ACI -IABİ-12cmve BŞ ON X C 
pm v 
olduğuna göre, A(ABC) kaç cm? dir? IBNI <5 cm ise 
A) 52 B)65 C)75 D)78 E)91 INCI - x kaç cm dir? 
A)8 B)10 o C)13 D)15 E)17 
Pm A 
16. ABC de, 
JAN ve |CKİ açıortay, 20. ABC üçgeninde, A 
KESİF m(BAH) — m(CAH), 
INCI - 8 cm ve y 
(AHI 1 (HCI, 
LACI < 10 cm A 14 
B Xx N 8 le IBDI — IDCI, B 
olduğuna göre, 
ABI <8 cm, | 
IBNIzxk dir? 
Gina ACI - 14 cm ise EN 
A) 16 B) 18 Cc) 20 D) 22 E) 24 H C 
IDHI — x kaç cm dir? 
A2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
pa A 
17. ABC de, 
M(ABC)->m(DEC)-909, 5 
emini y 21. Şekilde A 
LAEl -5 cm oldu- Zİ iç e Kama, “ES 
rn ü Nİ & 
IDBI - x kaç cm dir? m(CDB) - 159, D EN 
8 5 4 3 2 > B S 
A) 3 B)3 Cc) 3 D)3 E) 3 IBCI — V3 1EBİ ise 
m(DAC) kaç derecedir? 
A) 60 B)75 (C)90 D)105 E)120 
<< D 
18. ABC de, 
JAN) açıortay, 16,5 
m(ABC) — 909, A , 
A — NE 
D. A Bağla, 22. JADI, ABC üçgeninin AĞ 
IBN! -5 cm, dış açıortayı, 
INCI < 13 cm, lABi 8cm, ” 
B 
IDA| - 16,5 cm SON 5 © e ll 
olduğuna göre ICDI — 21 cm ise B » Cc 21 D 
IDCIzx kaç cmdir? IBC! - x kaç cm dir? 
A) 26 B) 27 Cc) 28 D) 29 E)30 A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 12 
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Üçgende Açıorta ağıntıları 
23. 26. A 
X 
E 
B D C 
a abEEi > ABC üçgeninde 
üçgeninde (EB| iç açıortay, ABI — IDCI, 
(CEJ dış açıortaydır. (ADI 1 (BEJ, 
m(BEC) — 409 ise ABC açısının açıortayı (BEJ, 
— !ACI - 18 cm ise 
m(EAC) — x kaç derecedir? 
IAE| — x kaç cm dir? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 
A) 15 B)12 (o C)10 D)8 E)6 
D 13 C 
24. 27. 
6 
A H 18 B 
m(ABD) < m(CBD), m(BAC) — 909, 
BCI - 6 br, (AH) 1 (BC), 
IBHI < 18 br, (BEJ, ABC açısının açıortayı, 
IDCI 13 br ise Meke e 
IDHI - 3 cm ise 
IDHI — x kaç br dir? 
ii LAHI kaç cm dir? 
A)5 B7 ©8 Di Etiz A)8 B)12 C)15 D)18 E)20 
A 
25. 28. A 
E 
F 4 8 
B D C B N Cc 
K noktası ABC üçgeninde diklik merkezi, ABC üçgeninde 
IFDI < 9 cm, (ANJ, BAC açısının açıortayı, 
DE ANI — INCI, 
il li ABI - 4 cm ve IACI - 8 cm ise 
IFEİ — 14 cm ise 
IBC! kaç cm dir? 
IFNİ kaç cm dir? 
e A)6 B) 2110 Cc) 4v3 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 D) 5v3 E) 12 





70 











B Cc 


<-> : 
(DE) çizilirse ACE de Öklid bağıntısından 


122 - 16.IDEl > IDEİ - 9cm, 


(ACI açıortay ve (AC) 1 (BEJ olduğundan, 
İABI — IAEl 9 * 16-25cmdir. 


Doğru Seçenek D 


2 ..IBNI 4 1 ” LABI 1 
ABC de İNcIı*3”5 olduğundan fağı <5 ve 


ABI — x ise ACI — 2x tir. İç açıortay uzunluk bağın- 
tısından, 
62-x.2x—-4.8 2x2-68 
x2-34 
x X34 cm dir. 
Doğru Seçenek D 


ABD de iç açıortay teoreminden 


N 


$ ig  1BDI - 12 cm 


BCD de iç açıortay teoreminden 


GE “IDE -3 ve IBDİi - 12 cmise 
12 


DE“ 3 > İDE 9cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


<< 


Çevre (ABC) - 36 cm ve 
IABİ - 9 cm ise lACI -1BC1-36—9 —-27cmdir. 


İç açıortay teoreminden 


ACI 4 
IBCI “5 OP 
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IACI — 4k ise IBCI—5k ve 
4k-5k-27>9k-27 > k-3 
X2 (4k). (5k)—4.5 
X2-20.32—20-180—20 
X2-160>x-4V10cmdir. 
Doğru Seçenek C 





DCB deo4p-909 olduğundan 
<a — 
ACE de m(AEC) — B olup |ADI — |AE| — 5tir. 


<—- 
ABC de açıortay teoreminden ğa — z Ni 2 


<——- 


ve ABC dik üçgeninde 
JACI - 5k, 1BCI -3k > IABI—4k dır. 
4k-34-5>k-2cm 
ve x-3k-3.2-6cmdir. 
Doğru Seçenek E 


INAJ 1 (ACI çizilirse i 
ICNJ açıortay olduğundan 
INHI — INBI — 4 cm olur. K iğ 
— 


a 
AÇANG) AÇILIM İZE 24 m2 em di. 


Doğru Seçenek A 











Üçgende Açıortay Bağıntıları 








4k 


LI 

B 4 D 5E 7 
a 
ABE de açıortay teoreminden 
IBDI 4 |ABI 4 


IDE” 5 TAE “5 Ün 
pan 
ABE de |JABI - 4k, IAEl - 5k ise 
IBEl-3k-9—k-—3 tür. 
/(ABI-3.4-12cm, 
IBCI 44547 16cmise IACI-20 cmdir. 
((12, 16, 20) özel üçgeni) 
Doğru Seçenek B 





olduğundan iç açıortay teore- 


mine göre BBİ — Sk dır. 


> <-— 
İç açıortay uzunluk bağıntısından ABN de 


62-6.8—(3k). (4k) 
12k2 - 48 - 36-12 
k-1icm—>IBNI-7k-7 cmdir. 


—— . TANI INCI 
ABC de JABIiBci 
6.3 


g-4—X-3p ve IBCI — 4p olur. 


pa 


ABC de iç açıortay uzunluk bağıntısından 
72-8.4p-6.3p 
49-14p—X>2p-7 
IBCI z4p-14cmdir. 
Doğru Seçenek A 


.ADI ABI isid 
TACI “ TAB» igçı eşiliğinde 


!ACI — JADI #* IDCI yazılırsa 
(ADI Ooo HABI 
TADI - 1DĞI “ TABI - İBCİ Our. 
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10. 


11. 


| 12. 


Bu ise orantı özeliğinden 


/ADI |ABI N 
TOĞT “ TEĞİ demektir. 


Öyleyse (BDJ açıortaydır. 
m(ABO) — 2x - 1809 — (709 » 409) 
2X-70*>x-399 dir. 
Doğru Seçenek B 


Dış açıortay teoremin- 





3Xx-2x410»>Xx> 
mNAD) -90* oldu- : , 
ğundan NAD dik e 
üçgeninde Pisagor bağıntısından 
y24x2-(X42)2 ve x- 10cm 
y2 4 107 - 122 —y? > 144 — 100 
244 
yz 2111 em dir, 
Doğru Seçenek C 


A, B, K doğrusal, 

E, D, K doğrusal 
olacak biçimde 

(BK)| ve (KDJ çizilirse 
<a 

AKE ikizkenar üçgen 
olur. (Neden?) 

lAKI — |AEİ 

IDE! — IKDI — 20 cm ve 


<a 


DBK de, IBKI — 16 cm 


((12, 16, 20) özel üçgeni) ve DAK de Öklid yükseklik 
bağıntısından 





122-x.16>x-9cmdir. 


Doğru Seçenek A 


— 


ABE de iç açıortay 


teoreminden 


İ.Ö AE -9 om 
—— ABI HACI 
ABC de iBET * EĞİ olup 
10 5 





3-3 olduğundan, 





13. 


14. 


15. 


JACI—5k>1ECI—x-3k dır. 
İç açıortay uzunluk bağıntısırıdan 
92-10.5k-6.3k 


81 
81-32.k—k-35 


ICA 4 ICEL - &k İİ em dir. 


Doğru Seçenek D 





Açılar şekildeki gibi yerleştirilirse 
ICE —|CDI 5 cm olur. 
İç açıortay teoreminden, 


Da 


Doğru Seçenek E 


(ANJ açıortay ol- A 

duğundan, ğ N 

IBNI — 3k ise el O NK > 

INCI - 4k ve 3s 
IBCI-7k-7 — 


>k-—1cmolur. 
IBNI - 3 cm, 1DCI-7-3, 5.cm 
X43-3,5 >x-3 dir 


Doğru Seçenek E 


| 


a 
5k 
E DA 
BAHa N 5 c 


< <a 
AHC de (ANI iç açıortayı çizilirse ABN üçgeninde 


(AHİ da iç açıortay olur ve 
IBHI — INHI > 4 cm olur. (Neden?) 
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16. 


17. 


Üçgende Açıortay Bağıntıları 


aş 


O halde INCI -5cm ve AHC de iç açıortay teore- 
minden ği -5 ise (AHI — 4k, ACI —5k ve 

IHCI — 3k olur. 

((3k, 4k, 5k) özel üçgeni) 

3k-9>k>-3 cmve 4k-4.3-12cm 


<a 


AÇABC) < ACİ İZİ. ge ora? bulunur. 
Doğru Seçenek D 
—— A 
ANC de iç açıortay teore- /N 
minden 
5k Ö 
BL. AKI 5cm ç 
Den 
ABC de iç açıortay teore- 
5 Xx4&k N 8 
minden 
10 


& <a Olduğundan (ABI — 5kJIBNI Ak dır. İç açıor- 
tay uzunluk bağıntısı kullanılırsa 
92-10.5k—4k.8 

81 9 
81 18k—k-13-75ve 
ENİ Xx 4k > 4.2 18 emir. 


Doğru Seçenek B 


A 
> 5k 
E 
47 
(| EN 
© x B 4k 


ICEJ iç açıortay olduğundan 

GB “2 SICAl -5k, (CBI- 4k 
<a 

ve ABC dik üçgeninde 


!ABI-3k-9—>k-3cmdir. 
IBCIz4.3-12cmve 
A Si, 


EDC de Öklid yükseklik bağıntısından 


42—-x.12 —x- 15-3 cm bulunur. 


Doğru Seçenek C 














18. 


19. 


20. 


<a D 


ABC de açıortay 


teoreminden 


(ABI — 5k, 16,5 
X 

JACI - 13k olup AN 
<A 
ABC dik üçgeninde 5k 

— ze 21. 
e We Bİ9 c 

ği N 13 
vek 5 dir. 
ABI -5.k-5.2- P-75 ve 


IDBI - 16,5 * 7,5 24 cm olup 
<< 
DBC de Pisagor teoreminden, 


X2 - 182 4 242 —- 324 4 576-900 
xz30cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 


INDJ 1 ACI çize- o 
lim. N noktası 
açıortay üzerinde 
olduğundan 


IBNI —INDI 5 cmdir. 
B 5 N Xx C 





22. 


lABI — |ADI olacağından ve !ACI — (ABI —- 12 cm ve- 
rildiğinden IDC! - 12 cm olup NDC dik üçgeninde Pi- 
sagor bağıntısından 


İNCİ -x> V52 4 122 -V169-13cmeldeedilir. 


Doğru Seçenek C 


(ABİ nin uzantısı ile 
(CHİ ın uzantısı K 
noktasında 
kesişsin. 

(AHJ 1 (KCJ or 
duğundan AKC 
ikizkenar üçgendir. 
(Neden?) 


IAKI - JACI den JACI - 14 cm ve ABI - 8 cm ise 
IBKI > 14—8-6cmolur. 


IBDI — iDCI ve IKHI — IHGI olduğundan 





23. 


Üçgende Açıortay Bağıntıları 


İHDİ > 3 1BKİ olup İHDİ <5 - 3 em bulunur. 


Doğru Seçenek B 


EBC dik üç- 
geninde 


IBE!| — a için 
IBC! - av3 
verildiğinden 


m(BCE) - 30* dir. 





(309 — 609 — 90" özeliği). 
Böylece m(BCD) — m(DCA) — m(BAC) - 30* olur. 
(CBJ| yi uzatalım. 


— — 


M(DBN) — m(BDC) 4 M(DCN) — 159 430-459 
olup (BD), ABN açısının dış açıortayıdır. |(CD| iç 
açıortay olduğundan D noktasından geçen (AD)J de 
A açısının dış açıortayı olur. 

mM(FAD) < m(DAB) - 759 olup 

M(DAC) < 759 4 30” < 1059 bulunur. 


Doğru Seçenek D 
ABC üçgeninde dış 
açıortay ğ 
teoreminden; 
IDCI  |ACI 8 
IDBI © (ABI 
NANE A 
214x 8 
21 3 B X G 21 D 


2514x74” 


6343x-84>3x-21>x-7cm bulunur. 
Doğru Seçenek A 


(BEJ iç açıortay, 
ICEJ dış açıortay 
olduğundan (AE) 
de A açısının dış 
açıortayıdır. 





m(BEC) - 409 > m(BAC) - 809 dir. (Niçin?) 


Buna göre m(FAC) > 2x - 100" ve x- 50” bulunur. 
Doğru Seçenek C 








74 





24, 


25. 


26. 


Üçgende Açıorta 


D noktasından 

(BC) ye çizilen 

dikme (BCJ nın 
uzantısını Kda 
kessin. 


(BD) açıortay 





olduğundan 
IDKI — IDH! ve 
IBHI — !BKI — 18 br olur. 


Buna göre IKCI - 18 —6 — 12 br olup KDC dik üçge- 
ninde IDCI — 13 br olduğundan 


IDKI — 5 br elde edilir. 
(5— 12 — 13 özel dik üçgeni). 
Buna göre IDHI — 5 br dir. 


Doğru Seçenek A 


K noktası ABC üçgeninin 
diklik merkezi ise DEF 
pedal üçgeninin de 
açıortaylarının kesim 
noktasıdır. 





Buna göre (DNJ| açıortayı 








> 42—3x-4X>7xX-42-5x-6cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 


(AD) 1 (BEJ ve (BEJ 
açıortay 


olduğundan 
2x 
LAB! - 1BDI ve 


AE — |EDİ dir. B a D a Cc 


(Niçin?) 
ABI — (DCI verildiğinden açıortay teoremi gereğince 


(Bi İAE a X 
İEGI * TECİ ” 3a “ TEçi * lECİ > 2x olur. 


lACI — 18 cm olup 3x—18>x-6cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 
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28. 


ağıntıları 








M(ABE) x mEBC) <a, 
m(BDH) — m(ADE) — 8 olsun. 
© 4s B 90 olduğundan ABE dik üçgeninde 


— 


M(ABE) -o iken mAEB) — 8 olur. Buna göre ADE 
üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan 


IADI —lAEl - 5 cm dir. Sonuç olarak; 
lAH! — TADI # IDHI > AHI -543-8cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


B k N 2k Cc 


lABI < 4cm ve İACI - 8 cm verildiğinden iç açıortay 
teoremi gereğince 


IBNI —kise İNCİ <2kdır. 

!ANI — INCI verilmiştir. 

Açıortayın uzunluk bağıntısı yazılırsa; 
ANIZ — |ABI. ACI — IBNI . INCI 
4k2-4.8—21 

6k2-32—k- eti olup 


IBCI - 3k — 1BCI -3-- - 4V3 cm bulunur. 
v3 


Doğru Seçenek C 











BAC dik üçgeninde 
MAĞ) z 909, 
(CDİ açıortay, 
IADI—7 cm, 


y-xz24cmise 
IABI kaç cm dir? 


A) 25 B) 27 


ABC üçgeninde 

K iç açıortayların 
kesim noktası, 
IBNI * 3 -|ACI, 
INCI * 4 — |ABI, 
LAKI 3 

IKNI “2 'Se 

(BC! kaç cm dir? 


A) 14 B) 17 


Şekilde 

JAEJ açıortay, 
(ACI 1 (BG), 
(BEJ 1 (AE), 


IBDI > 2IDCI ise 


lAEİ 
İDEİ kaçtır? 


A)7 B)6 


w 


Cc) 30 


C)21 





D) 32 


D) 23 


E)34 


E) 25 
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Şekilde 


(AN| iç açıortay, 

(NCJ dış açıortaydır. 

INDJ 1 (ADI, B Cc 
lADI - 12 cm ise 


Ç(ABC) kaç cm dir? 
N 


A) 24 B)32 (C)36 D)40 E)44 


Şekilde 

(AB) 1 (BC), 10 
(CKI ve (KLJ bu- 
lundukları açıların 
açıortayı, 

IKBI — 8 cm, B Cc 


lAKI - 10 cm ise 


!ALI 
Cİ kaçtır? 


> 
D) e . 8V2 


— A 


ABC de 

(ANJ açıortay, 16 
ABI 9 cm, 

lACI - 16 cm, 

olduğuna göre 


lANI nin, alabileceği en büyük tamsayı değeri 
kaçtır? 


A)9 B10 ©11 D12 E)13 


10. 


Üçgende /Açıorta 





CFB üçgeninde 
ICAJ ve (FDJ 

pm 

BCF inin dış açıor- 
taylarıdır. 
IDCI-20 cm, 

IFCI 4cm, 


(FBI — 5 cm ise 





!AFI kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 14 D) 16 E) 20 


Şekilde 

(DB) açıortay, 
(BAJ 1 (DAJ, 
IDCI 1 (BC, 
INDI -9 cm, 
IBCI - 6 cm ise 





IBNI kaç cm dir? 


a) 4 3 03 


E)2 


ABC üçgeninde 
ICNI açıortay, 
INDI <6 cm, 
IAN! - 10 cm, 
IDCI - 14 cm ise 


14 
lACI kaç cm dir? ? : 


A) 16 B) 17 Cc) 18 D) 22 E) 24 


Şekilde 

İCNİ ve (DNJ 
açıortaydır. 
IBDI 4cm, 
lADI <6 cm, 
IDCI —- 8 cm ise 


IACI kaç cm dir? 


A) 10 B)14 o(C)16 D)18 E)20 
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. BAC dik üçgeninde 


. ABC ve ABD üçgen, 


ağıntıları 


IBDI < (DCI, 
lAEl 4cm, 
IABIi -8 cm ise 





IACI kaç cm dir? 


A)6V3 oB)8V3 C)9V3 


D) 12 


E) 16 


. Şekilde A 
meb 408 -2, 
m(BAC) ğ 
IACI 8 cm, 
IBCI - 16 cm ise 
B 16 fe 


lABI kaç cm dir? 


A)8 B)8V6 O(C)11 D)8V5 E)12V13 


D 


A 
EÇ 12 


B Cc 


Şekilde 

BCD ve BAC dik 
üçgenler, (BD| 
açıortaydır. 

IDCI 12 cm ise 


lECİ kaç cm dir? 


A)8 B)10 C)12 D)14 E)16 


> 


TACI 1 (CB), 


m(ABC) - m(CBD), 
AKI  IKDI, 

IABI - 15 cm ve 
IBDI - 7 cm ise 


L Cc 
IKCI kaç cm dir? 
D 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 








Üçgende Aiçıortay Bağıntıları 


A 
| 
ge 
& 
c 


15. 


16. 


17. 


18. 


ADE üçgeninde 


(ACI iç açıortay, 


IDCJ dış açıortaydır. 


lAEl-6 cm, 
IBEl <3 cm, 
lAB! — 5 cm ise 


IBCI kaç cm dir? 
A) V7 B)3 


Şekilde 

m(ABF)- m(FBE), 
M(ECA)- MKCÂ), 
IBKI <6 cm, 

IKFI <3 cm, 


IFCI -5 cm ise 
!AKI kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 


ABC üçgeninde 
(BH) £ (ACI, 
MACD)- m(DGB), 
lAHI — 1BCI, 

IDHI 2 cm, 

IBDI — 6 cm ise 


(ADI kaç cm dir? 


A)3vV3 B) 6 


ABC üçgeninde 
IBDI < IDEl -4 cm, 
ARI — 2ICET, 

IBCI — ICEİ ise 


IADI — x kaç cm dir? 


A)8 B) 12 


C) V15 


D)5 


E) v2 


A 
9 
6 
B C E 


Cc) 18 


D) 24 


E)27 


ZN 


Cc) 4v3 


C) 16 


D)8 


D) 20 


E) 2119 





E) 24 
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19. 


20. 


21. 


ABC üçgeninde 
e 

M(BAC) - 90, 

IBDI — IDCI, 

(BFJ açıortay, 

ABI — 12cm, 

lACI — 16 cm ise 


IAE| — x kaç cm dir? 


a) 5 B) > 


ABC üçgeninde JAD)J 


açıortay, 


m— —— 
M(ABC)-m(ACB)-309 ise 
m(ADB) — x kaç de- 


recedir? 


A)30 B) 45 


B * G 
ABD üçgeninde 


— — 
— 
m(DAĞ) - m(ABD) i m(ACB) 


!ABI -8 br, (ACI -6br ve 


ICDI - 21 brise 


IBCI — x kaç br dir? 


A)4 B) 5 
ABC üçgeninde ABC 
açısının açlortayı (BDJ 
dır. 

ADI — IDCI, 

JAHJ £ (BCI, 

IBHI — 15 cm, 

IHCI — 10 cm ise 


IACI kaç cm dir? 
A) 10V2 


B)15 C)10V3 


D) 75 


D)7 


D) 20 


O 


E) 5 


E) 90 


E)8 


E) 10V5 


Çiy 





23. 


24, 


25. 


Üçgende Açıortay Bağıntıları 





vi l 
| 
k | 
N 
6 Cc 
ABC üçgeninde (BN), 
BNA üçgeninde (NK) iç açıortaydır. 
IKFI — IFCI, 3IANI — 4IKNI, 
IBC! - 6 cm ise 
IAKi kaç cm dir? 
A)8 B)6 Cc) 4 D)3 E)2 
A 
6v2 | 
B D H 12 C 
Şekilde B, D, H, C doğrusal, (AHJ 1 (BC), 
ABH üçgeninde (AD)| iç açıortay, (AC| dış açıortay- 
dır. IİHCI < 12 cm ve 
AHI > 6V2 cm ise IBDI kaç cm dir? 
A) 10 B)14 o C)16 D)18 22 
A 
E D Sc 15 Bp | 
Şekildeki AEB üçgeninde | 
m(EAD) - m(DAC)  m(CAB), 
lADI — 18 cm, !IDCI - 9 cm, IBCİ <15 cm ise 
IEDİ kaç cm dir? 
A)6 B)8 c)9 D)10  E)15 


26. ABC üçgeninde 


(CE) iç açıortay, Y 
(AD)| dış açıortay, 
1BCI1-4cm, E 
IACI-8 cm ve Xx 
ICDI > 32 cm ise Sİ 
B 4 C 32 D 
IEBI —x kaç cm 
dir? 
A)3 B)4 o) 5 D) 6 E)7 


27. ABC üçgeninde, 


A 
ABC açısının açı- 
ortayı (BEJ, ACB 
açısının açıortayı > 8 
(GFI dir. 
ABI - 15 br, Zİ 
6 D 4 


C 


Ze) 
IBDI - 6 br, B 
IDCI < 4 br ve 
IACI -8 br ise 


b oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


1 2 1 5 2 
A) 57 B) 57 ©)5 Da E5 
ü 
15 
B 21 Cc XxX D 


ABD üçgeninde m(BAC) — 1209, m(CAD) — 309, 
lABI — 15 cm, IBC! -21 cmise 


ICDI — x kaç cm dir? 


A) 21 B)27 C)315 D)42 E)525 


| a2 


"Üçgende Açıortay Bağıntıları" konusu ile ilgili 


Üniversite Sınavı Soruları 6. Bölüm'de "Üçgende Ke- 
narortay Bağıntıları” konusunun sonunda verilmiştir. 


ia Kaşlı EE İ 
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iv 


Ç 


4. ABCde 


ABC de A z 
(AD) ve (BEJ m(BAG) - 909, 
kenarortay, i Xx G ağırlık merkezi, 
(BEJ 1 AD), p (GRJ 1 (BC), 
IKDI - 3 cm, (Ti (ABC) — 609, 

B D & 


IGHI < 6 cm olduğuna göre, 





IKEL 4cm 

olduğuna göre, IHCI — x kaç cm dir? 
A) 10Vv3 B) 12V3 C) 14V3 

IABI — x kaç cm dir? 
D) 15v3 E) 18V3 

A) 18 B)12 o O)11 D)10  E)9 

— A A 

ABC de G ağırlık A 5. ABCde 

merkezi, (AD) kenarortay, 6 8 

13 E 

(ADI 1 (BEJ, Tİ LABI - 6 cm, 

LABI - 13 cm, (İN IACI 8cm dir. 5 5) > 

IGDI 2,5 cm oldu- z ii > ADI en küçük tam- 

ğuna göre, sayı değerini 

pa Ğ > 

A(BGD) kaç cm? dir? aldığında IBCI kaç cm dir? 

A) 12 B)15 oC)16 D)18  E)20 A) 2146 B) 2143 Cc) 3v37 
D) 3v35 E) 2130 

pa 


ABC de 2 
A 
LAEL — (ECİ, > : 6. ABCde 
G ağırlık merkezi ve 
!ADI — (BDI ve 
— >. Ane 2 E 
B z A(ABC) - 48 cm? 


A(ABC) -36 cm? 


olduğuna göre, olduğuna göre, 


— B C 


A(ADGE) kaç cm? dir? A(DGE) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 A)8 B) 6 c)5 D) 4 E)3 
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10. 





m(BAC) — 909, A 


G ağırlık merkezi, 

(ADI 1 (BEJ, E 
iGDI - 3 cm olduğuna 
göre, 


<-— 
A(ABC) kaç cm? dir? 


B) 52V2 C) sov2 


E) 45V2 


A) 54N2 
D) 48V2 


-—>— 


ABC de 
(ADI -18DI 4cm, 
IHCI - 6 cm, ö 
M(ABG) — 909, D 
(8H) 1 (DCJ 4 
olduğuna göre, 

<->. 


A(ABC) kaç cm? dir? 





B) 15V3 
E) 9V3 


A) 16v3 
0) 10V3 


Şekilde G noktası A 
ABC inin ağırlık 
merkezi, 

(EGİ 1 (ADI, 
(EF) TADI, B BE © 
IAB!i-5cm, 

IĞGEl-2 cm 

olduğuna göre, IEFİ kaç cm dir? 


9 


AZ B) 4 Cc) 3 


!ABI > !ACI, A 
(BGI 1 (CGI, 


G ağırlık merkezi ve 
-— Xx Xx 


A(GBC) -8 cm? 





olduğuna göre, 


(ABI -IACI -x kaç cm dir? B C 


A) ANS B)6V2 C)3V6 D)3V5 E)4v2 
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Üçgende Kenarortay Bağıntıları 


1. 


12. 


14. 





<—— 


ABC de 

IBDI —IDCI <a, 
(ABI -!ADI—bve 
ACI —c 


olduğuna göre, 


A 
İNS 
B a Da Cc 


c? - b? aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) VZ2 a? 
D) 2a 


-—— 


ABC de 
m(BAC) — 909, 
(DEJ / (8CI, 
IKFI 4cm, 


IDKI < IKEL-5 cm 
ve 


IBFI — IFCİ ise 
IBCI kaç cm dir? 


A) 20 B) 19 


-——— 


ABC de 

G ağırlık merkezi, 
(BD) 4 (AE), 

(BD) N (AE) - 4G), 
IADI—5cm ve 
IBE! - 2110 cm 


B) 3a2 
E) 2a2 


B F Cc 


C)3a 


O18 017 B15 


A 
5 
D 
B 2/0 E C 


olduğuna göre, IAB! kaç cm dir? 


A) 2Vv13 


<-> 
ABC de 


— 


M(BAC) — 909, 
G ağırlık merkezi, 
(GHJ 1 (BC), 


— 


M(ABC) - 759 ve 


B) 3v5 


C)2N4 D)V35 Ejav2 


A 
/N gi 
B H C 


IGHI > 2 cm ise IBCİ kaç cm dir? 


A) 12 B) 18 


C20  D)24 











Üçgende Kenarortay Bağıntıları 








15. ABC de A 19. ABC üçgeninde 
(AHİ 1 (BCJ, IBE| < IEFİ, 
m(BAC) - 90* 1BDI - IDCI, 

B,E,F,Kve 


G, ABC nin ağırlık 





merkezi B 2? H 6 Cc C,L, E doğrusal, 
IBHI — 2 cm, IELI > 4 cm ise 
IHCI - 6 cm olduğuna göre, IBGİ kaç cm dir? ILCI -x kaç cm dir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
7 4N7 g3 3V7 LE 4NS ) ) ) ) ) 
3 2 3 
2N5 3v5 
Bia eğ 


20. ABC üçgeninde 


A 
m(BAC) -909, 5 E 
pan 
16. ABC de Gağırlık merkezi, B, G, D, E noktaları 6 
eği doğrusal, 
m(BAC) — 909, i 
6 G;ABC üçgeninin 
IGDI < abr, çg B C 


ağırlık merkezi, 


IAGI — (a * 2)br, B D c IGDI — IDEI, ICET < 6 cm ise 


lABI — 6 br olduğuna göre, 
IBCI kaç cm dir? 


<< 
A(ABC) kaç birimkaredir? a)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 


A) 24Vv3 B) 18V3 C) 16V3 
D) 15V3 E) 12V3 


21. ABC üçgeninde G 


A 
ağırlık merkezi, D ve E 
E 
17. ABC eşkenar üçgen, A bulundukları kenarların D 
e orta noktaları, 
G ağırlık merkezi ve G 
IBFI — IFGI ve 
B 24 C 


nin kenarlara olan 


uzaklıklarının toplamı IBCI - 24 cm ise 

6V3 cm ise lk. IDFI kaç cm dir? 

A(GBC) kaç cm? dir? i ” A)3 B)4 o) 5 D)6 E)8 
A) 16V3 B) 15V3 C) 1413 

D) 12Vv3 E) 10V3 


22. ABC üçgenindeG 


A 
ae ağırlık merkezi, 
18. m(BAG) - m(CAĞI), (GEJ / (BCI, 7 E 
G ağırlık merkezi, (GDJ / (ABI, 
lAGI < 10 cm (GFI /JCAJ ve 
IBCI — 16 cm ise i > > 


LABI kaç cm dir? IĞDI $ İĞEİ $ IGFI < 15 cm ise 


<a 
Ç(ABC) kaç cm dir? 


A) 20 B) 19 Cc) 18 D) 17 E) 16 A)30 B) 35 C) 40 D) 42 E)45 
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Üçgende Kenarorta ağıntıları 











26. N 
ABC üçgeninin G ağırlık merkezinden geçen d doğ- 
rusuna /BB'J / (AA / (CC'I paralel doğru parçaları 
çiziliyor. ABC üçgeninde 
z İEBİ, IBDI — İD 
lAA'| — x, IBB'I—y ve |CC'i- zise etmeni lele 
(ABI 1 (BCİ, 
x, y, z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangi- IGDI < V3 br. IGEİ < V3 br ise 
sidir? 
IACI — x kaç br dir? 
z z z9 
A)xsy*z B)x*y-z CO)x*ız-2y A)4 B)5 Cc) 6 D)8 E) 10 
D)x-y-z Eytz-2x 
27. ABC üçgeninde 
(BAJ 1 (ACI, 
24. ABC üçgeninde G ağırlık pi S 
m(ACB) - 309, v 
merkezi, 
1BDI — IDCI, N 
(EKJ / (BCI, : B 2 
: G ağırlık merkezi, 
A(GDC) - 12 br“ ise IGDI < xbr, 
pm 
A(AEK) kaç br? dir? ABI — 2x * 10 br ise 
A)8 B) 9 ©10 D)12 E)16 !BCI kaç br dir? 
A) 40 B) 44 C) 50 D) 56 E) 60 
n > A 
25. ABC üçgeninde İN 
yk 28. ABC üçgeninde A 
M(BAC) — 909, 
PE i (AH) 1 (BCI, 
mM(ACB) — 159, 12 
KA N NE BD! - IDCI, X 
LAHI 1 (BC, ee, < ABI 10 cm, 
B H Xx» D 
IBDI — IDCI, lACI - 12 cm ve 
!AHI - 4 cm ise IBCI - 16 cm ise 
lADI — x kaç cm dir? IHDI — x kaç cm dir? 
11 11 
A)6 B8 C)10 D)12 E)16 AYI Bg  ©z2 Dz B3 
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G ağırlık merkezi ol- A 


duğundan 

I(AGI-2.3-6cm, 

IBGI -2.4-8cm Ça 
74) 

ve ABG de Pisagor 

bağıntısından 


X2-62482-102—>x-10 cmdir. 


Doğru Seçenek D 


G ağırlık merkezi 
olduğundan 


IAGI <2.2,5 <5 cm ve 
<a 


ABG de Pisagor 
bağıntısından 


IBGI — 12 cm dir. 





a, 
O halde A(BGD) - 122 - 15 cm? dir. 


Doğru Seçenek B 


6S-36>5S-6ve 
A(ADGE) - 2S 
—2.6-12 cm? 


bulunur. 





Doğru Seçenek B 






İN 


D X Cc 
JAD| kenarortayını çizelim. 


mM(ADB) - 609, IGHI— 6 cmise 


IHDI < - 213cm ve IGDI  4V3 cm ve 
3 


LAGI - 2.413 -8V3 cmdir. 





84 


özümler 






m(BAC) - 909 olduğundan 
IADI — IBDI — IDCI > 12V3 cm ve 
IHCI — 2V3 * 12V3 - 1413 cm dir. 


(DEJ / (AB)J çizilirse 
IDEJ| orta taban olur ve 
IDE! -Ş- 3 cm ve 


İAE| — VECİ <5 4 em dir. 


pa 


ADE de üçgen eşitsizliğine göre 
4—3<Vg,<413->1<V,<7 


Ye 


Doğru Seçenek C 





Va nın en küçük tamsayı değeri 2 cm dir. 


a 


ABC de kenarortay teoremine göre 


2 > EE (2 
Va m egm 
ex İSİ 44x250 


X2-46>5Xx- vV46 
IBCI - 2x > 2146 crn bulunur. 


G ağırlık merkezi olduğun- 


dan 
IBGI — 21GEİ 
IGCI — 21GDI ve 


a 

A(DGE) > S ise 
a a a, 

A(BDG) - A(ECG) > 2S ve 
a 


A(BGC) - 2.2S - 4S olup 
lADI — IBDI olduğundan 


<— 


ye a 
A(BDE) - A(ADE) - 3S dir. 
Şe cal 
O halde A(ABC) - 12S -48iseS 


<< 


A(DGE) - 4 cm? dir. 


Doğru Seçenek A 





24 ve 


Doğru Seçenek D 


7. 


Üçgende Kenarorta ağıntıları 





A 
G ağırlık merkezi ol- 5 
duğundan, VW 
LAGI 2.36 cmdir. / pi 9 


IGEİ — x ise B D (e 


IBGI — 2x ve 


a 


ABE de Öklid yükseklik bağırıtısına göre 
62-X.2Xx-2x2-36 X2- 18>x-3V12cmdir. 


pa adi 
AÇABE) > ©) -S- ox -9.3V3 - 2715 cm? dir. 


- am 
A(ABC) - 2.A(ABE) -2 . 27V2 ise 
am 


A(ABC) — 54V2 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 


BDO de | 
Öklid bağıntısına göre k 
IBDI2 - IDKI. IDCİ b 
> -x0xX46) 
4 > 


Va 


> (X—2)(X48)-0>5x-2 

IDCI — 8 cm bulunur. 

a N 

BDC de Öklid yükseklik bağıntısına göre 
IBHIZ - 2.6 - 12 1BHI-2V3 cmdir. 


akn Em 
A(ABC) - 2.A(BDC) 
- » (BM RC -2N3.8 


m 


A(ABC) - 16V3 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek A 


(BG) çizilirse 
G ağırlık merkezi ol- 
duğundan 


IBGI 2.2-4cm 





ve ABG dik üçgeninde 


LAGI 3 cm 
IGDI — 3 cm dir. 


&5 


<—— 





ADC de (EF) orta taban olduğundan 


3 
ADI 9*5 9 


(EFİ — ”57-—>- «gem bulunur. 


10. Gağırlık merkezi oldu- 


ğundan 


A(ABC)- 3.A(GBC) 
-3.8-24cm2 i 
ABC ikizkenar üçgen 


Doğru Seçenek E 


olduğundan NA 
A,GveH SİN 


doğrusaldır ve B 
(AHJ 1 (BC) dir. 

Ayrıca GBC dik üçgeninde 
IBHI <|CKI—IGHI a ise 


!AGI - 2a olduğundan 


am 
AÇABC) « 22,28 





3a2-24—a2-8dir. 


AHB dik üçgeninde x2 - a? $ (3a)? 


xX2-10.a2 


xX2-10.8-80 
xz4N5 cm dir. 


11. Kenarortay teoremine göre 


pp Pre (2a)2 
2 7 4 


2.(a2 4 b?) <b2 402 
222422 -b24c? 


2a2-c2-b2dir. 


12. AK çizilirse A 


Doğru Seçenek A 


Doğru Seçenek E 


© 
AKI - 5 cm ve Nİ 
— D E 
Wi EN 
JAF| kenarortay oldu- 


ğundan 
IAFI -IBFI—IFCI-544-9cm 
ve İBCI - 18 cm dir. 





Doğru Seçenek C 





üçgende Kenarorta 





13. 


14. 


G ağırlık merkezi oldu- 
ğundan 

IGDI — x>I1BGİ > 2x 
IGEİy > IAGI-2y 


olup 
tn 
AGD de X2 4 4y2 - 25 
<< 
BGE de 4X2 4 y2-40 
t 
502 * y2) -65 
XX 4y2-13 

<a 
ABG de ABI? — 4x2 4 4y2-4.13 


LABI - 2V13 cm dir. 
Doğru Seçenek A 





(AE) kenarortayı çizilirse 
——— — 
M(EAC) < mMECA)-159 ve 
— —a 
m(AEB) - 309 olup, GHE de 
IGHI 2cm > IGE|-4cmdir. 
O haldelAGI—8 cm ve 
m(BAC) - 909 olduğundan 
lAEİ — (BEİ -ICEl 844-712 cm ve 
IBCI-2.12-24cmdir. 


Doğru Seçenek D 





eli 


Ja 
B 2 H? E 4 Cc 
ABC de (AE) kenarortayı çizilirse 


(BE! — JE! - lECi 23 İ 





z4cm 


<—— > 
olur. ABC de Öklid dik kenar bağıntısına göre 
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16. 


17. 


ağıntıları 


LABI? - 2(24244)-16 
ln 


ABI - 4cm olup ABE eşkenar üçgen olur. G ağırlık 
merkezi olduğundan 


4 8 
İGEL-3, IAGI -3 olup 


BEG üçgeninde Cosinüs teoremine göre 


Xi? 44 -2.7.4. cos 60 


-Bıre-2 B.5 
2. 160 48 112 
“5-5-5 


4N7 
x--3-cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


G ağırlık merkezi ol- 
duğundan 


lAGI —-2.1GDI ve 

at2-2.a 

a-2cm ve 

IADI -6 cm olur. 
— 

m(BAC) - 90“ 

olduğundan, IADI — IBDI — IDCI <6 cm 


ve ABI — 6 ise 
<a 
ABD eşkenar üçyendir. O halde 


LACI < 6X3 cm olup 








— rp 
A(ABC) — Ni e E - 18V3 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek B 
Eşkenar üçgen içinde A 


alınan bir noktanın ke- 
narlara olan uzaklıkla- 
rının toplamı eşkenar 
üçgenin bir yükseklik 


AN 


B 6 H 6 C 


uzunluğuna eşittir. 


O halde 
(GHJ 1 (BC) çizersek IGHI < DE - 213cm 


ve m(GBC) — 30* olduğundan IBHI x— 6 cm olur. 
Buna göre IBCI — 12 cm dir. 


gir aslan 
A(GBC) -3. 12. 2V3 


<a 
A(GBC) > 12V3 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek D 





18. 


19. 


20. 


B 8 H 8 Ç 
(AHİ çizilirse (AH) 1 (BCJ olur. (Neden?) 
G ağırlık merkezi olduğundan 


IGHI z 5 cm ve 


IBHI > ICHI — 8 cm olduğundan 
ABH dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
JABIZ -82 4 152-172 olup 


I(ABIi-x-17cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 


(FCI yi çizelim. 
BFC üçgeninde 
IFDJ ve JCEJ ke- 
narortay olaca- 


ğından L ağırlık ev D, C 


merkezidir. 
ICLI — 2ILEİ den 
ICLI-x-2.4-8 cm bulunur. 


Doğru Seçenek C 


(ANJ kenarortayını 
çizelim. |ADI — IDC! ve 
IGDI - IDE| den DAG 
ve DCE üçgenleri eş 
üçgenler olup 

lAGI <ICEİ - 6 cm dir. 
IAĞI — 6 cm ise İGNİ — 2- 3 cm olup 


lANI > 9cm dir. m(BAC) 909 verildiğinden 
IBCI — 2.(ANI — 2.9 — 18 cm bulunur. 
Doğru Seçenek D 
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23. (AD) kenarortayını 


Üçgende Kenarorta ağıntıları 





21. (AN| kenarortayını 
çizelim. 
IBCI - 24 cm ve- 
rildiğinden 





lANI - 12 cm ve 

IAGĞI — 122 8 cm olur. 
ADI — IDBI ve IBFI — IFGI den (OF) / (AG) ve 
IDFI — aa dir. (Neden?) 


Buna göre IDFİ — 5- 4 cm bulunur. 


Doğru Seçenek B 


22. Bir üçgende Gağırlık A 


merkezinden kenara 

çizilen paralel doğru E 

PaişEğinin uzunluğu 

kenarın güne eşittir. 8 D Ğ 

Yani IGE| — 3 IBCI dir. Buna göre 
<a 

Ç(ABC) — 3.(IGDI 4 İGEİ * 1GF)) olup 


<a 
Ç(ABC) - 3.15 - 45 cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 


çizerek 

(00) / (BB nü 
alalım. B'BCC' 
dörtgeni bir 





yamuk olup IBDI — IDCI olduğundan (DD'| yamuğun 
orta tabanıdır. Buna göre 


Dp BE EC en 
1DD' > EE dir. 


G ağırlık merkezi olduğundan lAGI — 21GDI dir. 
Ayrıca (AA) / (DD'J den AA'G ve DD'G üçgenleri 


benzerdir. Buna göre 
!AA'ı AĞI 


IDD'1 * api den 
yaz”2x-y4z0lur, 
2 


Doğru Seçenek A 





24. 


25. 


26. 





Uçgende Kenarorta 


G ağırlık merkezi ve (AD| 
ve |CEJ kenarortaylar 
olduğundan 


pa — 
A(ABC) - 6.A(GDC) dir. 
lAEİ — IEBI ve 





(EKJ /1B8C)J den 


— | — 
A(AEK) - 8 A(ABC) olur. 


<a 
Buna göre A(ABC) - 6.1272 cm? olup 


Pan 1 
A(AEK) <3. 72 <9 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 


m(BAC) — 90* den 
IBDI — |ADI <IDCI dir. 


Buna göre 





m(DAC) - 15* olup — 


—— 
m(ADB) - 30* dir. AHD dik üçgeninde 309 nin kar- 
şısında 4 cm varsa 909 nin karşısında 8 cm bulunur. 
(809 — 60“ — 90“ özeliği) 
Buna göre ADI xx-8cmdir. 


Doğru Seçenek B 


IGEİ — N3 br 

> ICEl-3N3br, 

IGDI - V2 br 

> IADI-3.V2 br olur. 
(BFI < V, kenarortayını çi- 
zelim. 


— 


M(ABC) — 909 olduğundan 
2 2 

5V2 -(3v2) *(3v3) 

5VE -18 42745 

> VE x9veV, -3brolur. 

Buna göre (ACI -2.V, den 


IAC1-2.3 -6brelde edilir. i 


Doğru Seçenek C 





| 
| 


| 


27. 


28. 


ağıntıları 


G ağırlık merkezi 
olduğundan 


IAGI — 21GDI 
> JAGI - 2x olur. 





mBAĞ) — 909 ve 

MACB) < 309 verilmiş olup buna göre 

IBDI — IDCI — |ADI olacağından ABD eşkenar üç- 
gendir. 

Sonuç olarak IABI — !ADI den 
2X410-3x>Xx-10brolur. 

IBC| — 21ADI > IBCI < 2.3x — 6x ve 

IBCI < 6.10 < 60 br elde edilir. 


Doğru Seçenek E 





ABC üçgeninde A 
yükseklik ile kenar- 
ortay arasında kalan 10 2 
B HX* D Cc 
16 — —— 
2. 
IHDI Xx in 5 ci olduğundan 
122-1021 44 11 


X--—5ıg —>a35-g em bulunur. 


Doğru Seçenek B 
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p 
| a A 
k 
Cc 12 B 
ABC üçgeninde B Cc 
lAKI < IKCI — IABI, IBKI — 2110 cm, ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, 
IBCI < 12 cm ise M(ABG) < m(CBG), 
LACI kaç cm dir? IABI — 25 cm, IACI - 14 cm ise 
A)10 oo B12 C)14 D)16 E)18 SG eg em dier 
A) 12 B)14 C)16 D)18 
5 A 
D 
24 
K 
B L Cc 
B E C 
ACB dik üçgeninde — 
— ABC dik üçgeninde m(ABC) — 90, 
m(ACB) — 90, 7 ai 
, G ağırlık merkezidir. 
lADI — iDBI, IACI — 24 cm, IABI - 36 cm ise 
IALI — ILGİ, TACI — 18 cm ise 
IKCI kaç cm dir? 
ir? 
45 54 64 72 78 IKLI kaç cm dir? 
A) > )B? O); Dz Eş 
A)3 B) 4 ©) 5 D) 6 
| 
A 6. A 
<<» 
E 
AĞ N 
ZN N 
B K (0 B K Cc 
BAC dik üçgeninde G ağırlık rnerkezi, ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir. 


IABI kaç cm dir? IGKI kaç cm dir? 


A)3VZ o B)5V3 Cjav6 D)10 E)av7 


(BG) 1 (AK), IBGI - 8 cm ise | IBGI - IACI, !ABI - 26 cm, İECİ - 15 cm ise 
| A)4 B) 5 C)6 D)7 








Üçgende Kenarorta 


ağıntıları 





10. 


ABC üçgeninde G 
ağırlık merkezidir. 


!AFI - 18 cm, 
IDCI > 12 cm, 
IBE| - 15 cm ise 


IBCI kaç cm dir? 


A) 16 
D) 4v26 


ABC üçgeninde 


AE! — IECİ, 
AKI — IKEJ, 
ADI — 1DBI, 


IDU 3 cm ise 
IBCI kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 


ACB dik üçgeninde 
G ağırlık merkezidir. 
(GU) /1BCI, 

(GKJ /JACI, 

IGKI 7 cm, 

IGLI < 24 cm ise 
IĞGCI kaç cm dir? 


A) 36 B) 32 


pa 
ABC de G ağırlık 
merkezi, 


IBGI — 20 cm, 
IGCI — 21 cm, 
IBCI - 29 cm 


olduğuna göre 


— 


A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 480 B) 540 


A 
; : 
B F cCc 


B) 2146 
E) 21 


B 
AN 
A KE ol 
C) 18 

A 
A 
B (o 


C) 27 


A 
B 29 Cc 


C) 5 


D21 E)24 


D)25  E)19 


C)570 D)620 E)630 


11. 


12. 


13. 


14. 


ABC dik üçgeninde A 
G ağırlık merkezidir. 

m(ACB) - 90», 

IGHI 1 (BCI, 89 

IABI - 60 cm, 36 
ICAİ - 36 cm ise 


Ç(GHC) kaç cm dir? B H Cc 


A) 56 B) 48 Cc) 42 D) 36 E)30 


<< 


ABC de 

JAHJ 1 (BC, 
IBDI — IDCI, 
IBCI-7 cm, 
IACI 6cm, 
!ABI - 5cm ise 


IHDI — x kaç cm dir? 7 
9 13 9 10 11 
Miz Bia Oz Di Ba 
ACB üçgeninde 
mM(ACB) — 909 ve 
G ağırlık merkezidir. E 
m(ABC) - 309 ve e 
ICEl -8 cm ise ZA Kİ 
B D Cc 
LAG! kaç cm dir? 
A) 215 B) A C)3v11 
D) 4V15 E) 4117 
ABC üçgeninde A 


G ağırlık merkezi, 


ICNJ açıortaydır. N 
LACI - 6 cm ise a A 


B H C 
INGI kaç cm dir? 


A) N3 B)2 23 D)4 E) 4v3 


üçgende Kenarorta 


ağıntıları 





15. Şekildeki ABC üçge- 
ninde G ağırlık merke- 


zidir. 
IAGI<IGCI 25 cm, 
IACI — 48 cm ise 


A 
48 
/ c 
B 


A)7 B11 C)14 D)18 E24 


1BGI kaç cm dir? 


16. ABC üçgeninde 
m(ABO) > 90“, 
G ağırlık merkezi, 
IKFI /JACI, 
IGKI 5 cm ise 
IKFI kaç cm dir? 


A) 9 B) 11 C) 14 D) 15 E) 18 


17. Şekildeki ABC üçge- A 
ninde G ağırlık mer- 7 
kezidir. 


IADI-7cm, 


IGDI <8 cm, 


w 
z 
O 


IBCI — 25 cm ise 
Pm 


A(ABG) kaç cm? dir? 
A) 14 B)16 o(C)21 D)28  E)56 


18. Şekildeki ABC üç- 
“geninde 
mABO) -90*, 
G ağırlık merkezidir. 
IBCI — 21ABI, 
LACI — 9V5 ise 


IGKI kaç cm dir? C K B 


A)2v3 B) 4 C)3Y2 D)5 


19. Şekildeki ABC üçge- 
ninde G ağırlık mer- 
kezidir. 


(AD) 1 (CEJ, 

IBGI — 26 cm, 
IGDI - 5 cm ise 
IEGİ kaç cm dir? 


A)8 B) 10 


20. ABC üçgeninde 
MABO) z 90, 
G ağırlık merkezidir. 
(BD) / (KLI, 
ILCI < 6 cm ise 


1BGI kaç cm dir? 


A)6 B)8 


21. ABC üçgeninde 
(ACI 1 (CBI, 
(GEJ 1 (ACI, 
G ağırlık merkezi, 
IGEl-3.cm, 
lAE| - 8 cm ise 


IABI kaç cm dir? 


A) 15 B) 17 


22. ABC üçgeninin ağırlık 
merkezi G, BGC 
üçgeninin ağırlık 
merkezi E noktasıdır. 
AKI — IKDI ve 
IĞE| - 4 cm ise 


IKGI kaç cm dir? 


A)1 B)2 


A 
ZN 
B D Cc 


C12 D14 E)18 


A 

b 

B K Cc 
C) 10 D)12 E)14 


A 


w 


B Cc 


C20 D)25 E0 


JİN 
B D C 


c)3 D)4 E)5 








23. 


24. 


25. 





Şekilde 
ami 
m(ABC) - 90, 
IADI < IDCI, 
1BCI -IBEl-8 cm, 


IDE! < 5 cm ise 
IAEl - x kaç cm dir? 


A)2 B)3 


Şekilde 


m(BAC) - 1209, 


IADI — IDBI, 
!ACI - 10 cm ve 
IBCI - 14 cm ise 


ICDI kaç cm dir? 


A) 10 


B)6V3  C)4V7 


u 


D)5 


(>> 


D) 11 





ABC üçgeninde m(BAC) — 909, 


(AHI 1. (BC), IBHI - 9 cm, 


IHCI - 36 cm dir. 


ende Kenarorta 


A 
Xx 
8 
8 B 
E)6 
10 


E) V139 


Gi,; ABH üçgeninin, G,; AHGC üçgeninin ağırlık mer- 
<a 


kezi ise A(AG,G,) kaç cm? dir? 


A) 60 B) 74 


Cc) 82 


0) 90 


E) 108 


92 


ağıntıları 


26. ABC üçgeninin 


27. 


28. 


ağırlık merkezi G 


noktası, 
(ADI 1 (CĞ), 
(GFI —IFCI <6 cm, 


IGDI - 4,5 cm ise 
IGNI kaç cm dir? 


A) 2,5 B) 3,75 


ABC üçgeninde G 


noktası ağırlık merkezi 


ve 
!ABI - 12 cmdir. 
(AG) 1 (BG) ise 


ICGI < x kaç cm dir? 


A)6 B)8 


B 10 D 


ABC üçgeninde m(BAC) — 90", G ağırlık merkezi, 


(GHJ L (ACI, 
IBDI < IDCI - 10 cm, 


!ACI —- 16 cm ise 
IGHI — x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 


©)5 


Cc) 10 


10 


©)5 


D)6 


D) 12 


D)6 


E)7,5 


E) 18 


, 


E)8 


2. 





Şekildeki iç teğet çemberin merkezi | ve (ACI - 7cm 
dir. ABI, BIC ve AlC üçgenlerinin alanları sırası ile 2, 


3 ve 4 sayıları ile orantılı olduğuna göre, 


IBCİ uzunluğu kaç cm dir? 


7 7 14 21 
A)5 B)5 Oz D)5 ©) 7 
1982 / ÖYS 
A 
E F 
B Cc 


Şekildeki dik üçgenin a, b, c kenarlarına ait 


kenarortaylarının uzunlukları sırasıyla Va,Vp, Vç dir. 


VE v7 toplamı v? nin kaç katıdır? 


A)6 B) 5 C)4 D)3 E)2 


3. 






Üniversite Sınavı Soruları 


Te Tİ — 


1984 /ÖYS 


Şekildeki ABC üçgeninde |ADJ açıortaydır. 


IABI - 4cm, IACI - 12 cm olduğuna göre 


<a <a 


ADC nin alanı ABD nin alanının kaç katıdır? 


A)2 B) 2,5 c)3 D) 3,5 E)4 
1991 /ÖYS 
G 
Xx 
1 
A 0) B 


ABC bir dik üçgen, D; (ABJ üzerinde, CD açıortay, 
!BCI — 1 birim, IDBI — k birim 


Yukarıdaki verilere göre, ACI — x'in k türünden 


değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


Atk B) 1 4K2 C) TİK 
14k2 143 
0) 142 mi 
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5. 





Üçgende Kenarorta ağıntıları 





1997 /ÖYS 7. 1998 / ÖYS 
K (ei 
ABC bir dik üçgen Ni ABC bir dik üçgen, 
—— 
mM(ABC) - 909, (ANJ $3 ICDI açıortay, 
BAK açısının açıortayı e Cc m(CAB) - 90“ A 3 3 B 
IACI < 13cm 
!ADI 5cm 
l 5 
e !(DBI <7 cm 
INBI — Xx 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı 
Yukarıdaki verilere göre, INBI — x kaç cm dir? kaç cm? dir? 
Ay pl W4 ps5 g6 
13 13 ) ) ) A) 35V6 B) 30V6 C) 25V6 
D) 20V3 E) 15V3 
a A 
1998 /ÖYS 
— 15 
m(ABC) — 90“ N 
ICNİ açıortay > 5 G 
lACI — 15 cm 
IBCI-9cm 
7 m 


Yukarıdaki verilere göre, ANC üçgeninin alanı 


kaç cm? dir? 

81 135 81 
A) 7 B) 7 Cc) > 
pg: E) 56 


ga 








Şekilde 

AE! - EBİ, 

IBCI 3 cm, 

IDBI 4cm, 

IFCI 6 cmise p 





LAFI - x kaç 
cm dir? 

24 26 30 32 —, 36 
A) > B) 7 C) 7 D) 7 6) 7 
Şekilde 
IACI 6cm, 

IBCI < 10 cm, 
ICE! > 12 cm, 
IDCI 20 cm, 


IDE| — 24 cm ise 





IABI — x kaç cm dir? 


A) 10 B)11 O12 D13 E14 


B 





m(ABE) - m(DEB) - (ACD) — 909, 
lABI 6cm, ICEl-3 cm ve 
IBCI * IDEİ < 12 cm olduğuna göre 


IADI — x kaç cm dir? 


B) 10Vv2 C) 6V5 


E) 5V5 


A) 9v3 
D) 5V6 
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(Çözümlü) 


Şekilde 

M(BAC) - m(BED), 5 

IADI — IBDI, 

IBE| - 4cm, B“ — —ç 5 c 
IECi 5cm 


olduğuna göre 
lABI kaç cm dir? 


A)8V2 o B)ev2 C)9 D)6 E) 3V6 


Şekilde 

(AB) / (DEJ, 
(BCI-4 cm, 
IACI <6 cm, 
ICEl -9 cm, 





IDE! < 12cm 


olduğuna göre 
Xx sy kaç cmdir? 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 


ABC üçgeninde 


m(BAC) < m(ADC), 


IACI 6cm, 

IBCI 9cm BŞ 5 C 
m —— ——— 

olduğuna göre 9 

IBDI — x kaç cm dir? 

A)7 B)6 C)5 D) 4 E)3 








Üçgende Benzerlik Bağıntıları 





pe A N A K 
ABC de | 11. Şekilde 
4 2 
G ağırlık merkezi, | IDEJ / 1BC), D 
İDE) / (BC), b E | IKEL| > 2 cm, 
- 6 

IBCI # IDEl > 25 cm | IECİ <3 cm, 

N © | B C 
olduğuna göre B C LADI - 4 cm, 
IBC! — IDE| kaç cm dir? | DB LDR 6 em 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 olduğuna göre İFEI — x kaç cm olur? 

A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 

ABC üçgeninde 
lABI — JACI, ” 
(DEJ 1 (ACI, | 12 i 
(OFJ 1 (ABI, 
IDFI 4 cm, 7 6 
IDE! 8cm, 
IBCI <> 15 cm B c E F 





Xx 5 
olduğuna göre — 
” Ç(ABC) -72cm,IEFI-5cm,IDFI 6cm, 
IDCI — x kaç cm dir? — 

IDE! - 7cm ve ABC - DEF olduğuna göre 
A) 13 B)12  C)11 D)10 E)9 


IBCI — x kaç cm dir? 
A) 25 B) 24 Cc) 20 D) 18 E) 16 





ABC üçgeninde 
m(ABC) — 909, 


IFEJ 1 (ACI, 13. Şekilde 
IBFI 2 cm, (DEJ /1BC), 
IFELl 8 cm, EF) / (AKI, 
IFCI — 10cm (ADI 3 
TB 3 ve 





olduğuna göre 





AE! — x kaç cm dir? lee 


IFKI > x kaç cm dir? 


A)9 B) 8 o0)7 D) 6 E)5 


. ABC üçgeninde 


A 
m(BAC) - 909, 16. “D 14. ABC üçgeninde 
(DH) 1 (BC), 12 > Dr 
LACI — 12 cm m(ABE) > mACD), 
B X H G 





LALE VOC, IAE| — İECİ - 6 cm ve 
<< 

A(DBH) - A(ADHC) ADI — 4 cm ise 

olduğuna göre IBHI —- x kaç cm dir? IBDI - x kaç cm dir? 


- 
A)AN2 o B)SV2 C)6V2 D)7v2 E)ev2 A) 15 Bı4 013 Di? B10 
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U 


ende 


enzerlik 


ağıntıları 





15. 


16. 


17. 


18. 


Şekilde 


D, B, C doğrusal, 


(DFI /BKI, 
IFKI -2cm, 
IKCI <3 cm, 
IAFI 5cm, 
IDE| 8cm 


olduğuna göre IEFİ < x kaç cm dir? 


A)2 


B)3 


ABC üçgeninde 


(FK) /(DEJ / (BCI, 


3IFDI — 21AFI, 
IFDI — IDBİ ve 


<< 


A(ABC) — 98 cm? ise 


Cc) 4 


A(DEKF) kaç cm? dir? 


A) 32 


şekilde 


m(BAC) - m(bBO), 
MACE) - mEDO), 


IDCI 2 cm, 
IBCI < 4cm 


B) 34 


olduğuna göre 


(ABI — x kaç cm dir? 


A)8 


Şekilde 


m(BAC)-m(AEC)-909, 


IBDI — ICDI, 


B) 9 


lABi - 15 cm, 
!ACI - 20 cm 


olduğuna göre 


IECİ > x kaç cm dir? 


A)9 


B) 10 


C) 36 


C) 10 


D)5 


E)6 








D) 38 


D 21. 
2 
5 c 


D) 12 


E) 40 


E) 14 


A 
15 20 
B D Cc 
x 
E 


Cc) 12 


D) 13 


Ey14 
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19. 


20. 


Şekilde D 
(ABI 1 (BC), A 

(ABJ / (EF) / |DCJ, E 

IDCI — 21ABI ve 

IBCI —- 12 cm ise 


w 
Tr 
(9) 


IBFI — x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


A B 
Şekilde ABCD paralelkenar, D, C, E noktaları 
doğrusal, 
(BDJ n (AE) — (K), ICFI — IFBI, AKI - 8 cm ise 


IFEİ - x kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 


ABC üçgeninde 
IDE) /1BFI, 
(DF) /1BCI, 
lAE| - 12cm, 
IFCI — 9 cm ise 





IEFİ-xkaçcmdir? OB C 
A)4 B)6 C)8 D)10  Ej12 


ABC dik üçgen, 
DEFK kare, D K 

(BAJ 1 (ACI, 

IBE! -9 cm, 

IFCI -16cmise B9 E F 16 Cc 


DEFK karesinin çevresi kaç cm dir? 


A) 36 B)40 C)44 D)J48 E)52 





Üçgende Benzerlik Bağıntıları 


23. 


24. 


25. 








Şekilde (DEJ / (BK), 
D, F, K noktaları doğrusal, !ADI — IDBI, 
IEFİ 38 cm, IFCI <2 cm, IBCI — 12 cm ise 


ICKI — x kaç cm dir? 


A)8 B7 OC6 D5 E4 





Şekilde (DCJ / (EF) / (ABI, 
IDEl-6cm,ICFI 9cm, IFBI < 12 cm ise 
IEAl — x kaç cm dir? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 





—— 


Şekilde m(ABC) — mACD), 


JABI 6 br, IBCİ — 8 br, 


IACI — 9 br ve |CDI - 12 brise 
IADI — x kaç br dir? 
A) 13 


B)13,55 C)14 D)14,5 E)15 
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26. 


27. 


28. 


A 





Şekilde 
JABJ 1 (DCI, (DFJ 1 (ACI, 


!AFI — 1BCI 9 cm, IFCI - 6 cm ise 


IBDI - x kaç cm dir? 





A)1 B)3 C)6 D)7 E)9 
A 
D E 
F 
B 12 C 
Şekilde 
AE! — |EFI — IFCI, (DEJ / (KFJ / (BC), 
IBCI — 12 cm ise 
IKFI — x kaç cm dir? 
A)1 B)2 C)3 D) 4 E)5 
D C 
E 
Baya 
A B 
ABCD kare, A, B, F noktaları doğrusal, 
MECE) — 90“, m(AFE) — 209 ise 
m(DCE) — x kaç derecedir? 
A) 40 B) 35 C)30 D) 25 E) 20 






(BKJ #/ (DF) çizilirse 
pm 

ABC de 

IBKI — 21EFİ ve 
IFKI — |AFI — xdir. 
O halde 


IKCI - 6—xve 


Doğru Seçenek A 


olduğundan 
<— <— 


m(ACB) < MECD) 
ACB - ECD (K.A.K) 


o halde 7 Ba” x 12cm bulunur. 


Doğru Seçenek C 





2a (e 3 


< a 
“ 4B-90*, ABC -CED (AAA) 


IDE! — aolsun. 
IABI |BCI 6 1BCI 
GEİTEDI 557, > 1BCI-2a 


2ata:12—>a-4—)1BC1-8,IDEl-4 
YE a 


—— 
ABC de ACI - 10 cm, DEC de iDCI 5cm 
(Pisagor bağıntısı) olup, ACD dik üçgeninde 
X2-102452-125->x-5V5cmolur. 

Doğru Seçenek E 


—- -— 


BED — BAC (AAA) 


5-542 2x2 -36 


X2-18x-3V2 





ABI -2x-2-3V2 -6V2 cmdir. 
Doğru Seçenek B 
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mler 
il 


(AB) //(DEJ olduğundan 


m(ABC) < m(EDC), m(BAC) — m(DEC), 
m(ACB) z mÜCE) olup 
<a 


—— 
ABC - EDC (A.A.A)dir. 
157y7ğ >6y-36>y-6 


>x-8>Xx4y-14cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


<a <—— 
ABC - DAC (A.AA 
IBCI |ACI 9 6 


) 
TACI “IDCI ? 65 x 





lAGI — 21GFI, 


ADE - ABC 


IDE| 2k 
İBCI “3k 





> IDE! - 2k, 

> IBCI —3k 

IDEI * IBCI -5k—-25ise k-5olup 
IBCI —IDElzk5cm olur. 


Doğru Seçenek E 


lABI — ACI 


> m(B) < m(C) dir. 
-—a <a 
FBD - ECD 

15—x 4 1 





2(15—x) —x 





30-3X 


> Xx 10cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 





10. 


11. 


12. 















Üçgende 
FEC dik üçgeninde 
IECI 6 cm dir. 
<—— <—— 
FEC - ABC (A.A.A) olup 
10 6 
*6 712 
10:12 
gz 7220 
xzt1d4cm dir. 
Doğru Seçenek B 
<——. 


ABC - ABD (A.A.A) 


Benzerlik oranı 


> ABI 2 
—1BAI” 


ALABG -() (2) : a. “> 
ARD) N s X 


16. v2 >x28vV2 cmdir. 








Doğru Seçenek E 
A K 
(DEJ / (BCJ 
ARE - BA 0 : 
ADF - ABC den D E 
4 6. 6 
446718” > 
B © 
(BCI - 15 cm dir. > 
«<a pa 
KFE - KBC den 
2 X 





-jg>X-6cm dir. 


Li 
* 
© 


Doğru Seçenek B 


—— <— 
ABC - DEF olduğundan 
IBCI — 5k, JABI — 


«<< 
Ç(ABC) -5k417k46k-72cm—k-4cm 


7k, ACI — 6k dır. 


!BCI <5k—5:4-—20cm bulunur. 


Doğru Seçenek C 


enzerlik 


13. 


14. 


15. 


16. 


ağıntıları 


<a «<a 
ADE - ABC olup 
ADI. 3n o 3, 
TABİ “ 5n » An 7 ise 
AE 30 

TEĞİ “ a 


<a 


CEF - CAK (AAA) 





B 


4m 


4m ER 
>am43m “ —77B4x 






>14-84x >x -6cmolur. 


Doğru Seçenek D 


<— <a 
ABE - ACD (AAA) 
.ABI IAEİ 


TAĞI “ TADI 








> xz 14cm bulunur. 


Doğru Seçenek B 








ze po IAFI JEFİ 

AEF — ABK Jakı *IBKİ 

5 X 7X 

7-iBKI” IBKI > 5 

<< «a Zx 

CKB - OFD gi 5- 
x4-8 


24-4x—>x-6cmdir. bi 


Doğru Seçenek E 


AFK - ADE — benzerlik oranı k < gaz - 8 dir. 
> > benzerlik oranı k - 577 5n-5 di 


Üçgende Benzerlik 


ağıntıları 





17. 


18. 





< 19, 
A(AFK) (3) 9 9s » 
O halde EA) | Sos 29 
A(ADE) 
A(DEKF) - 25S — 9S — 16S 
— ——X |AFI 3n 3 
AFK — ABC > TABİ z 7n”7 
pm. 2 
A(AFK) (3) 9 9S 
-— “l7) 749495 
A(ABC) 
pm. 
A(ABC) — 49S - 98 cm? 
Ss-2cm? 
A(DEFK) -16-S-16-:2-32cm? dir. 
Doğru Seçenek A 
Prim pm A 
ACB -BDC (A.A.A) N 
LAB!  ICBİ 
IBCİ 7 IDCI 
x 4 
473 ; g” < 
2 
Cc 
bulunur 8 4 
Doğru Seçenek A 
J 
(AH) 1 (BCI yi çizelim. 
«2 
ABC de IBCI - 25 cm dir. (Pisagor teoremi) 
21. 


<- 
ABC de |AHI -1BCI-15:20 
>lAHI:25-15:20 


> |AHI < 12 cm dir. (Öklid) 


S0 


ABC de m(BAC) - 90* olduğundan 
IBDI — IDCI > İADI ve 


<< 


AHD ile CED benzerlik oranı 1 olan iki üçgendir. 
Yani eş üçgenlerdir. 


OhaldelCEl-x-12cmdir. 


Doğru Seçenek C 
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>» 


B xXx F S 


(AB) / (DC) ve IDCI > 21ABI olduğundan 


ABE -— CDE olup 
JAB! BE BRİ, 
IDCI “ iDEJ * roj den 


35 iel — IFCI - 2x olur. 


IBCI-3x> 12-3x>x-4cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


A B 
ABCD paralelkenar ve ICF — IFBI den 
<< << 
KDA -— KBF olup benzerlik oranı 2 dir. 
, IDAI IKA. 2 8 


Yani BRİ “İKE * 1*IKFI IKFI > 4 cm dir. 


LAKI2 — IKFI . İKE den 82 — 4(44x) 


>16-44x—>x> 12cm bulunur. 


Doğru Seçenek C 


ADE - ABF 


lADI 12 
> DBİ” Xx s.a... Dd 


<—s a 


ADF - ABC 


LADI 124xX 
> iDBI” 57 ...... © 





olup © ve © eşitliklerinden 


EK 2 4 12x 108-0 


056) (X:18)-0>x-6cm bulunur. 
Doğru Seçenek B 





22. 


23. 


24. 


25. 





Üçgende 


enzerlik 


DEFK karesinin 
kenar 
uzunlukları X 


olsun. 
—— —— 


BDE - KCF 
den“? 
en 16-x 





> XxX2-169>x-4.3- 12cm olup 
Ç(DEFK) — 4.12 — 48 cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 


!ADI — IDBI ve 


(DEJ / (BK| den 


ADE - ABC 
olup 
12 
IDEJ — 5 6 cm dir. 





— —s 


DEF — KCF olup buradan 


İRİ > SE yazılırsa © - 3> xz4cmolur. 


Doğru Seçenek E 


IDCJ / TEF) / (AB) 
den yan kenar orantı 


özeliği yazılırsa; 


mM(ABC) — m(ACD) ve 


kenar oranlarından 





—x -- 13,5 br bulunur. 


Doğru Seçenek B 
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26. 


27. 


28. 


ağıntıları 


C açısı ABC ve 
DFC üçgen- 
lerinde ortak açı 


olduğundan 
pm <a 


ABC - DFC dir. 


Buna göre 


(BCI ACI 9 15 
IFCİ ” 





TDCİ? 67 x4$ 


>10:x*9—>x-1cmolur. 


Doğru Seçenek A 


A 
ICFI — İFEİ ve 
IKFJ / (DE) den D E 
pm pa 
CKF - CDE olup E 
IKFI — xise 
IDE| — 2xtir. B 12 e 


IDEJ / (BC) den 


ADE - ABC olup 


Sİ BEİ > 3k > 15 6x-125x 2cm olur. 


Doğru Seçenek B 


mDCE) zX, 
m(ECB) < yolsun. 
x*yz909den 
mBCE) z xolup 
Pm -— 


CDE > CBF 
(üçgenlerin eşliği) 





dir. Buna göre 


ICE! — ICFI olup m(ECF) — 90* olduğundan 
m(CEF) - m(CFE) — 459 dir. 
—— 


CBF de m(BCF) * m(CFB) — 909 olup 
X 4 (209 4459) 909 
> x- 909 —659 — 259 bulunur. 


Doğru Seçenek D 





B Cc 
18 


——  —— 


TAD) // 1BCI, M(BAC) - mADE), 
IAE| — |ECİ, İADI < 4 cm, 1BCI — 18 cm ise 


IACI kaç cm dir? 


A) 16 B)15 C)14 D13 Et12 
A 
X E 
D 
B m Ğ 


ABC üçgeninde ICA| - I(CBI — 10 cm, 


5İAEİ — 3IBDI, m(BDC) - m(AED) ise 


!ADI - x kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
A 
D 
6 
B Cc 
za. 


ABC de (CD) açıortay, (DEJ / JACI, 
ACI - 6 cm, IBEİ < 8 cm olduğuna göre, 


IDEİ > x kaç cm olur? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
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Şekilde (CDJ // JABI, 
MACB) - möcB), 

ICDI <ICEl 6 cm, 
ICAl - 8 cm 


ise 





IEB! < x kaç cm olur? 


A)3 B) 4 Cc)5 D) 6 E)8 





N 
E Cc 

<-— — — 

ABC de m(ABC) - 90*, m(ACB) -o, 
M(EAC) - 90* — 2, 

!ABI - 8 cm olduğuna göre 


IBE! - IBCI aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 23 B2* O: D) 25 E) 2 





Şekilde 

IFEL 2cm, 

IFDI 3 cm, 

IBDI — IBFI <6 cm, 

IFCI 9cm 

olduğuna göre !ADI — x kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 








Üçgende Benzerlik Bağıntıları 





Benzer iki üçgenin çevrelerinin toplamı 90cm, 11. ABC de A 
2 2 A 5 — K F 

alanları 24 cm“ ve 54 cm“ olduğuna göre alanı M(BAC) - 90*, 
büyük olan üçgenin çevresi kaç cm dir? 

— Gi ii z DEFK kare, 
A) 24 B) 36 C)40 D) 54 E) 60 - 

) ) ) ) ) IBDI -2 cm, 8/5—5 EŞ Cc 
IECI 8cm 


olduğuna göre (DEFK) karesinin alanı kaç cm? 











dir? 
A) 16 B) 18 C)20 D) 24 E) 28 
B a EF Cc 
(ABJ / (EF) / (DCI, 12. Şekilde, 8 
IBFI - 4 cm, IDCI — 10 cm ve m(ABC) — 909, > 
lABI * IFCI — 13 cm olduğuna göre mBAD) — mACB), 
IABI — x in alabileceği değerlerin toplamı kaç cm IBDI < 9 cm, B 5 
dir? IDCI <7 cm 
A) 4 B)5 ©8 0) 10 ©) 13 olduğuna göre İACI — x kaç cm dir? 
A) 25 B) 24 C)20 D) 19 E) 18 
E 
ABCD kare, 5 
—— 3 5 F 
MEC) 20. 5 e G 13. (DEJMIBCJ, 
JAFI 1 (EC), IDFI <IFEl <3 cm, 
lABI — 13 cm, IFKI <2 cm, 
IDEİ - 5 cm ise 1BCI — 12 cm i 
L*) 
IAFI kaç cm dir? A 13 B , 
olduğuna göre |AFI - x kaç cm dir? 
A) 15 B) 17 C)20 D) 24 E) 26 
,* e? o m3 pi 
3 2 2 2 2 
14, A 
D 
B Cc 
E X 
z 4 E 20 < 
Şekilde BE! — JADI - 4 cm, üm ml 
IBDI - 8 cm, IECİ - 20 cm, IDEl - 6 cm ise MBAC) > mEDEj:x 20, 
ABI — 12cm, IACI — 16 cm olduğuna göre 
IACI — x kaç cm dir? 
IECİ - x kaç cm dir? 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
) ) ) ) ) A)2 B3 C4 DS5 E6 
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Üçgende Benzerlik Bağıntıları 
15. 


16. 


17. 


18. 


A 


19. 


6 10 
BA z >c 


00 — 


ABC de m(ACB) — o, m(ABC) - 20, 
(ABI - 6 cm, IACI < 10 cm olduğuna göre, 


IBCI < x kaç cm dir? 


AZ BP oZ n$ 7 


B 
M(ACB) < m(BAD) - m(ADC) 909, 
ICDI < 4 cm, IABI < 13 cm olduğuna göre 


IADI -x kaç cm dir? 


A)2 B)2,5 C)3 D) 4 E)6 


21. 


pm A 


ABC de 

(DEJ / (BCI, 6 
(EF) / (ABI, 

lADI — İFCI -6 cm, 

IBFI 4cm 

olduğuna göre 


5 
n 
© 


JEFİ < x kaç cm dir? 


A)6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 


Şekilde ABC üçgen ve A 
180*-a AN 

b--——dir. 

LACI - 1cm, X 

I(CDI 3 cm, 

IBCI - 4 cm ise B 


IABI — x kaç cm dir? 


A)2 BŞ ©3 D4 E7 


. Şekilde 





B C 


6 D 2 
Şekilde IDCi 2cm, IADI -3 cm, 

lACI - 4 cm, IBDI — 6cm olduğuna göre 
IABI — x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 


C)6 


D)7 E)8 


ICFI 6cm, 
IADI -8 cm, 
lAE| - 10 cm, 
IBCI - 12 cm, 
IECI <2 cm 





olduğuna göre IBDI - x kaç cm dir? 


A48 B)45 C)4,2 D) 3,8 E) 3,6 


ABC üçgeninde 
ICDI| açıortay, 
IDEJ / (BC), 
lAE| - 2 br, 
IDEİ -4brise 





IBCI — x kaç br dir? B X C 


A)8 B10 C)12 D)14 E)16 


Şekilde 

(ABI / (DF), 

AF) 0 10BI < 40), 
(BEJ M JAFJ -£K), 
3İDE! — 4ABI, 
IDF! — 3.IABI, 
IAFI - 72 cm ise 





ICKI - x kaç cm dir? 


A) 9 B)12 o C)18 


D) 24 


E) 27 





105 

























Üçgende Benzerlik Bağıntıları 
A 
23. 26. 
D 
B vE m Pp Cc 
ABC üçgeninde (DE) / JAFI, 
(ACI — (CDI, 1BEJ — IEDİ, 
ee mi ve IFC - 5 cm, IEFİ - 8 cm ise 
A, D, E noktaları doğrusal, 
IADI — 2.1DEJ, (AKI — IKCI ve IBE| > x kaç cm dir? 
IDFI 3 cm ise A)5 B)6,5 oC)8 D)9 E) 10 
IBCI kaç cm dir? 
A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 
A 
27. 
24. 
D- 12 
4 
B Cc 
Xx 
Şekilde 
F 
B 10 Cc 6 (DEJ / (BCI, (DB) / JACI, 
N — — 
eehile m 20) — mea IDE| - 3 cm, IBDI - 4 cm, İACI - 12. cm ise 
1BDI < 8 cm, IBCI < 10 cm, ICFI - 6 cm ise 
IBCİ - x kaç cm dir? 
JADI — x kaç cm dir? 
A) 20 B)18 o(C)16 D12 E)10 A6 75  ©S9 Di25 Es 
A 
25. azal | T 
28. Şekildeki dik koni tabana 
E paralel bir düzlemle 
X E Cc D 
ITCI — 1CEİ — IEAT olacak 
LE N biçimde üç eşit parçaya 
İZ? , 
B D C ayrılmıştır. Oluşan koni ” > 
hacimleri sı- a 
ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, ri aş le 
rasıyla V,, V., V, ise 
lATI — ITDI, IBDI — 1DCI, 
m(ABO) — 909, IBGi—6 cm ise V,:V,: V, oranı aşağıdakilerden hangisbir? 
Gi Gk A)1:4:9 B)1:7:19 C)1:3:5 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 D)2:7:9 E)3:16:27 
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Üniversite Sınavı Soruları 





L, M, Ndoğrusal, 


L, B, C doğrusal, 


ILBI — 2 birim, M 
4 
IBCI — 5 birim, 
Cc 
ILMI > 4 birim, e 2 B 5 
IMNI 3 birimdir. ABC bir dik üçgen, m(BAC) - 909, 
Şekilde verilenlere göre Tag oranı kaçtır? (AE), (BFJ ve (CD) ABC üçgeninin kenarortayları, G 
3 15 17 15 21 kenarortayların kesim noktası IDMI - xcm dir. 
A)Z )> Oz DD; BE 
7 7 6 4 4 Yukarıdaki şekilde |DMJ / TAE) ve 1BCI — 12 cm 
olduğuna göre, IDMI — x kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 
2. N 5. (1989765S 
yz 8 ACB bir dik üçgen N 
m(AHC) > 909, a 
a L m(BCA) < 90* 8 
m(BLC) - 909, 9 em H 
8 m(BHC) — 909 20 
ALI <ILCI <8 emve İN LACI - 20 cm 
H B C 
ILBIi <6 cm dir. lAHI 16 cm 
re TAHI Ni B X G 
Yukarıdaki verilere göre yi; oranı kaçtır? IBCI > x 
1 3 3 6 8 ” N 
Az B)7 ©) 3 D)5 E)5 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 19 
6. |1999/ÖSS 
ABC bir üçgen A 
x D (ADI — IDCI 
3. (19987ÖYS yeli 11 5 


M(ABC) - 609 
ABC bir üçgen, C IBC! - 10 cm a 
A 
LAEl 6 cm, si lAEl < 11cm B 10 C 
!BEl - 1cm 


IEC! <4 cm, A T B 


IDE < 
IDCI (ELİ 
Yukarıdaki şekilde ipBi > g 5 olduğuna göre, TEDİ 


Yukarıdaki verilere göre, IDE! - x kaç cm dir? 


2 3 1 3 1 A) 53 B) 6v3 Cc) 73 
A)7 B)7 © 17 Dia Eze D3 ia 


oranı kaçtır? 
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Üçgenlerde Benzerlik Bağıntıları 
7. 1999 / ÖSS 9. |2004/ÖSS 
— D 
m(BAC) - 90* ABC bir ikizkenar 
— 
m(FDE) - 90“ üçgen 
— A 8 
m(ABC) — 40“ IDEJ 1 (BG) 
— F 
m(BDF) - 309 IDFI 8 cm 
AEF) — 
MNLAE IFE| < 3 em B E C 
— 0 ————>—> 
Yukarıdaki şekilde, DEF dik üçgeninin köşeleri ABC 
IBCI — 10cm 
dik üçgeninin kenarları üzerindedir. 
ABC üçgeni DEF üçgenine benzer Yukarıdaki şekilde IABI < |ACI olduğuna göre, 
— e ü 2 > 
(ABC - DEF) olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
m(AEF) - o, kaç derecedir? A) 16 B)20 OC)32 D)35 E)40 
A)50 B) 70 C)75 D) 80 E) 85 
8. 12002 / ÖSS /ÖSS 
10. (2004/ÖSS 
JALI — ILKİ — IHKI — IKBI A 
(BAJ / (GD)J 
LD/HF/KE /BC Yandaki şekilde — 
F 
2lAEİ — 6IEFİ — SİFCİ 
IKEL 2cm 
B G C 
x,, İDFI 
IBCI -x Buna göre, iEği 
? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Ke kaçlı> 3 2 
A5 B)3 C)3 D) 1 E)2 








A) 14 B)18 C)22 D)24 E)26 














ABC üçgeninde 
M(ABC) z 90*, 13 
!ACI — 13 cm, 

IABI — IBCi #3 cm 


olduğuna göre, 


<< 


A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 48 B)45 oO(C)40 D)36 E)30 


ABC üçgeninde 

(DH) L (BCI, D 
lADI — IBDI, 
(DHI 4cm, 
(ACI - 10cm, 
ICHI < 11 cm 


<< 
olduğuna göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 80 B)75 (C)72 D)66 E)64 


ABC üçgeninde 


(AHI 1 (BCI, 
IAKI-3 cm, 
IBCI — 14 cm 


olduğuna göre, 





taralı alan kaç cm? dir? 


A) 15 B) 16 C)20 


D) 21 


E) 24 


ABC üçgeninde 
m(ABO) - 90", 
(ANJ açıortay, 
IBNI <3 cm, 


INCI 5cm 





olduğuna göre 
pa 


A(ANC) kaç cm? dir? 


A) 15 B)12 (o C)10 


D)9 


(AHI 1 1BCİ, 

(BAR) < mACB), 

IBHI — 4 cm ve 

IHCI - 8 cm B“— — 5 Gc 


olduğuna göre 
«—-— 
A(ABC) kaç cm? dir? 


B) 18V2 
E) 25V2 


A) 16v2 
D) 24V2 


Cc) 20v2 


Şekilde 

IAKI 4cm, 
IKDI z3 cm, 
ICKI <8 cm, 
IBKI x 6 cm ve 





> sd 
A(CKD) - 8 cm? 
—a 


olduğuna göre, A(AKB) kaç cm? dir? 


A)6 B)8 c)9 D 10 E)12 
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Üçgende Alan 





10. 


Şekilde 


m(BAĞ) 909, 
21BE| — İECİ, 
IACI 9cm, 
IBDI - 4 cm 





olduğuna göre, 


«— 
A(DEC) kaç cm? dir? 


A) 12 B)11 o C)10 D9 E)6 


Şekilde 
m(ABO) - 909, 
IBDI <4 4 IDCI, 
ABI - 20 cm, 
IACI 25 cm 


olduğuna göre, 





<< 
A(ADC) kaç cm? dir? 


A) 60 B) 56 C)55 


D) 52 


E) 40 


Şekilde 

a 
m(BAC) — 909, a 
(BNJ açıortay, 
lANI — 6 cm, B Cc 
asşb-20cm 


olduğuna göre, 


<-—- 


A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 64 B) 60 


C) 56 


D) 52 E) 40 


Şekilde 
MBA) -909, 
!BCI - 18 cm, 
ICDI <3 cm ve 
IADI 15cm 


olduğuna göre, 





<— 
A(ACD) kaç cm? dir? 


A)11,5 B)125 C)13 D)13,5 E)15 


7110 


1. 


. Şekilde 


Şekilde A 
(AD) 1 (BC), 
IKHI £ (BCJ, 
LADI - 12cm, 


IKHI 4cm, B ZTN C 


— DH 
A(KBC) - 24 cm? 
pm 
olduğuna göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 72 B)70 C)68 D)G4 E)56 


Şekilde 
m(BAC) - 909, 
LABI - 10 cm, 
(BDI -3 cm, 
(DC! - 22 cm, 
IEC - 15 cm 





pa 
olduğuna göre, A(EDC) kaç cm? dir? 


A) 68 B) 66 C) 64 D) 56 


E) 48 


— 
m(BAC) — 90, 
IABI — (ADI, 
IBDI -8 cm, 
B 13 C 
IDCI <— 12 cm 


olduğuna göre, 
<< 


A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 80 B)81 oO(C)84 D)9O E)96 


ABC üçgeninde 
IBNJ açıortay, 
IKNI — IKCI, 

IKH) £ (BCI, 
IKKiz3cm B 
!ABI - 10cm 





<a 
olduğuna göre A(ABN) kaç cm? dir? 


A) 18 B)24 C)30  D)36 


E) 40 


Üçgende Alan 


15. 


16. 


17. 


18. 


A 


Şekilde 

m(BAD) - mBCA), 
m(ABC) - 909, 
BDI 4 cm, 

IDCI < 5 cm 
olduğuna göre, 





pm 


A(ADC) kaç cm? dir? 


A) 10 B12 ©)15 D)18 E24 





Şekilde m(BAC) - 909; A, C, E noktaları doğrusal, 
BD! — IDCI, 
ABI — ICE| — 10 cm olduğuna göre 


pa 
A(DCE) kaç cm? dir? 


A) 15 B)18 C)20 D)24 E)25 


21. 


Şekilde 

MAO) — 90, 
lADI < IDCI <3 cm, 
ICEl 6 cm, 

(BCI 10cm 
olduğuna göre, 


B 





pm 


A(DCE) kaç cm? dir? 


A) 8,4 B)8 C)7,6 D)7,2 E)7 
/ A 

ekilde 
v 4? 22 
(AHJ 1 (BC), 
mM(BAH) -a, 
mM(CAH) — 20, a 

al ici H 9 c 
IBHI — 4 cm ve 
ICHI — 9 cm 

a, 

olduğuna göre, A(AHC) kaç cm? dir? 
A) 54 B) 56 C) 58 D) 72 E) 78 
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. ABC üçgeninde 


ABC üçgeninde A 
M(ABG) - 909, 
(ACI // |DEJ, D 
IDB! -8 cm, 8 
IFCI — 5 cm ise 

B 





A(DEF) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 


D)30 


E) 40 


Şekilde 
D, C, B noktaları doğrusal, 3 
(DE) / (CAJ, 

!IDCI <3 cm, 

1BCI <6 cm ve 6 
lABI 8 cm ise 


A(EABC) kaç cm? dir? A 8 B 


A) 24 B) 36 0) 42 D) 54 E) 72 


> 


Şekilde 

ABI > IACI, 
(DEJ 1 (ABJ, 
IDF) 1 (ACI, 
mEDE) z 159, 
IDE! <3 cm, D 
IDFI 5 cm ise 


<a 
A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 48 C) 56 D) 64 E) 72 


(ACI) 4 eşit parçaya, 
(BCI 5 eşit parçaya 
ayrılmıştır. 

pm 
A(DEF) - 6 br? ise 


—— 


A(ABC) kaç br? dir? 





A) 15 B) 18 Cc) 20 


D) 24 


E) 30 











Üçgende Alan 





26. 





B E Cc 





ABC üçgeninde m(BAC) — 909, 


Şekilde 
M(ABD) — m(CAF) - m(BCE) , (DEJ, BDC açısının açıortayı, 
IEDI <8 cm, IDFI 7cm, i !ADI < 1DBI, IACI - 8 cm, ICDI - 10 cm ise 


IEFI < 9 cm ve IBCI — 18 cm ise 


pm 


A(ABC) kaç cm? dir? 


am 
A(DEC) kaç cm? dir? 


A)9 B)12 (C)15 D)18 E)24 
A) 48V5 B) 40V5 Cc) 36v5 
D) 32v5 E) 24N5 
27. A 
8 


D B Cc 





ADC üçgeninde, m(DAB) 459, 


ABC üçgeninde (AB) 3 eşit, (BC) 6 eşit, (ACJ 
2 eşit parçaya ayrılmış ise (BAJ 1 (ACI, 


4 DEF JABI <6 cm, İACI -8 cm ise 
BELEŞ) oranı aşağıdakilerden hangisidir? 





pa pa 
A(ABC) A(ADC) kaç cm? dir? 
2 5 1 7 4 
Aş Big O) Dıs Eğ A) 48 B)56 (C)72 D)80o E)96 
A 
A 
28. 

D E 

Br Cc B F C 


ABC üçgeninde m(ABC) — 909, 
(ADI ve (CDJ açıortay, 
ADI  &V5 br, ICDI < 8V10 br ise 


ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, 


LAFI — 15 cm, İCDİ — 12 cm ve IBEl - 9cm ise 


<—a <—— 
A(ADC) kaç br? dir? A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 160 B)180 ©)210 D)280 E)384 A) 36 B) 48 C) 64 D) 72 E) 96 
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Pisagor bağıntısına göre R 
2 4(X43)2-132 13 

3 
2 4X246Xx49 169 
— 2x2 4 6x 160 fe B 


> X243x-80, 
a, 
AÇABC) - XXB İN 40 om? gir. 


Doğru Seçenek C 


(AKJ 1 (BCI çizilirse 
an 

ABK de (DHJ orta 
taban olur. 

O halde 
IAKI-2:4-8cm 





ve AKC dik üçgeninde 

IKCI < 6 cm (6 —- 8 — 10 üçgeni) olur. 
O halde IHKI - 11 -6 - 5cm ve 
<-> 

ABK de (ADI - IBDI olduğundan 
IBHI — IKHI — 5 cm dir. 


— 3 ; 
O halde A(ABC) - 2S AKI 1 8 
- 64 cm? dir. 
Doğru Seçenek E 
IKHI — x olsun. 





A(ABKC) — Taralı Alan - A(ABC) — A( KBC) 
Taralı Alan — e 2 - ax 


-2147x—7x-21cm? bulunur. 


Doğru Seçenek D 


Açıortay teoremine göre 


NGİ - : olduğundan 


(ABI 3k ç 
ACI “ 5k “ir 


O halde ABC dik üçgeninde 
IBCI — 4kdır. 
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Çözümler 


4k-8—>k-2 velABI-3:2-6cmolup 


<a 


Doğru Seçenek A 


m(BAH) <mACB) <a, op 
mABC) <B olsun. 


pa 


ABH dex 48-90“ 
BA El Biç 
olup, 4 H 8 


ya —— 
AHC de m(CAH) - B dır. 


O halde m(BAC) - 90 dir. 
Öklid yükseklik bağıntısına göre 


(AHI? 4-832 |AHI-4V2 cm 


<— 


Doğru Seçenek D 


M(CKD) — m(AKB) — o olsun. 
<a 1 
ACKD)-75:3:8: since -8 
> sina — N olur. 
pa 1 
A(AKB) -5:4:6: sina 





-4-6:5-8 em? bulunur. Cc 


MI 


Doğru Seçenek B 


21BEİ — !ECİ 


olduğundan 
pm 


A(BDE) - Sise 





> 
A(DEC) -2Sdir. B 
e 


ABC de |ACI, 


(BD| ye ait yükseklik olup 
4-9 


iş, 
A(BDC) -3S5--5-18 cm? 


pm 


3S-18>S-6veA(DEC)-2S-2:6 
- 12cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 








10. 


11. 








IBDI — 4 4 IDCI A 
veriliyor. 


<< 


ABC de 

Pisagor bağıntısından 
IBCI - 15 cm dir. 
2Xt44-15>Xx> > 


20 





<<. iaBısıpcı 2 
A(ADC) — MEN 3 > ii — 
Doğru Seçenek C 
(NHJ 1 (BG) 
çizilirse açıortay 6 
v N 


özelliğinden 
B Zi C 


dir. H 


pm pa «<a yi si 
A(ABC) — A(ABN) * A(NBC) - Sa, S2 


-3(a4b)-3: 20-60 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek B 


ABC dik üçgeninde 
(AKJ kenarortayı 
çizilirse 
IAKIzIBKI<ICKI-9 cm 


olur. 





BO “K 8G: 8D 


AKD üçgeninde kenar uzunlukları 
lAKI 9 cm, IKDI zi2cm 
!ADI — 15 cm olduğundan AKD dik üçgendir. 


Yani (AK) 1 (BD) dir. O halde 
<—— AKI -ICDI 
5 


Doğru Seçenek D 


(BCI — x olsun. 


— , 
AÇKBC) < İZİ - 24 


> xz12ve 
A(ABO) - 0 * TEN & 
.12.12 a 
> 2 
> 72 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 


12. 


Üçgende (lan 


(BE) yi çizelim. 
BD 3 
IDCI “22 


olduğundan 
pa 

A(BED) - 3S ise 
7 am 


A(EDC) - 22S olup 


(ECI - |ABI 
2 





e, 
A(EBC) - 25S 


2,10 - 75 cm? olup 





> 25S- 


<< 


S-3cm2—> A(EDC) -22-3-66cm2dir. 


Doğru Seçenek B 


> 


Ba A. 


— 
ABD de |ABI — |ADI olduğundan 
(AH) i (BD)| çizilirse IBHI — IDHI < 4 cm olur. 
ABC dik üçgeninde Öklid yükseklik bağıntısına göre 
lAHI2 — IBHİ - IHCI 

-4:(4412)24:16 


IAHI 8 cm ve 
pm K : 
AÇABC) < AILİECI ZA. go om? bulunur. 


Doğru Seçenek A 


B 





IDEJ £ (BC) çizilirseCDE de (KHJ orta taban olur ve 
IDEL1-2-:-3-6cmdir. 
(BAJ nın uzantısında (DPJ dikmesi çizilirse (BDJ açı- 


ortay olduğundan IDE! — IDPI < 6 cm olup 
Ta,  JABI -IPDİ 


Doğru Seçenek C 





714 


Üçge 





15. 


16. 


17. 


Açılar şekildeki gibi 


yazılırsa 
pm pm 


ABD - CBA (A.A.A) 


LAB BD! 
ICBI “ IBAİ 





—> İABIZ — ICBI - 1BDI 
ABI? -9-4-36velABI-6cm olup 


pa 6:5 


A(ADC) — 57: 15 cm? dir. 


Doğru Seçenek C 





D, (BC) nin orta noktası olduğundan 


<< 
(DKJ 1 (ACI çizilirse (DKJ, CAB de orta taban olur. 


DKI < 7? -5 cm ve 


<< a P 
ADGE) SELDA İDE. e om? 
Doğru Seçenek E 
m(ACB) o ise 


m(DEC) - 180* -a, 


dır. 


<a 


ABC de Pisagor 





Ti Cc 6 


bağıntısından 


lABI -8 cm dir. 
—— 


8 4 
ABC de sino -105ve 
pa 1 5 
A(DCE) -5:3:- 6: sin(180 o) 
-9-sina-9-2 
(Sin(180*— o) - sine dır.) 


Doğru Seçenek D 


nde Alan 


18. 


19. 
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el 
z 4 H 4 D 5 Cc 
—— —— 


AHC de JADJ açıortayı çizilirse; ABD de |JAH| 
yüksekliği aynı zamanda açıortay olduğundan 

IBHI > IHDI > 4cm ve IDCI -5 cm dir. Açıortay te- 
oreminden lAHİ — 4k ise lACI - 5k dır. 

<< 

AHC de IHCI — 8k olur. 
Ohalde3k-9—k-3velAHi—4kolup 


lAHI-4.3-12 cmdir. 


pm N . 
A(AHC) > JARISLHGI Hel e > 2 54 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 
ei A 
(ACI / |DF| verildi- 
ğinden FDEC dörtgeni 
bir yamuk olur. (DC) yi 
E 
çizelim. 8 
Bir yamukta köşegen AN 
y şeg BE 5. ç 


parçalarının ayırdığı 

bölge alanları için 
<—- pm pm 

A(DEK) < A(KFC) - S olup A(DKF) - A denirse 
<— << 


A(DEF) - A(DFC) eşitliği elde edilir. Buna göre 
<a < 1 
A(DEF) — A(DFC) 5. 5.8-20cm? bulunur. 


Doğru Seçenek C 


O 


. (AD) yi çizelim. 


(AC) / TEDJ olduğundan 3 
ACDE yamuğunda 

pa pm 
A(AKE) — A(DKC) — Solur, 

pm 
A(AKC) - A ve 

en 
A(ABC) - B dersek 

a 

A(EABC) - A( DAB) olduğu 
açıktır. Buna göre; 
A(EABC) > 3. 8. 9 - 36 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 








Üçgende Mlan 





21. 


22. 


23. 


m(FDC) - 159 den 
—— 


m(ACB) < 759 olup 


lABI — (ACI den 


m(ABC) - 759 dir. 





Buna göre ABC ikiz- 
kenar Üçgeninde 

—— 
m(BAC) — 309 bulunur, 
(BHJ 1 (AC) çizelim. IBHI — IDEJ * IDF! den 
IBHI 345-8 cm olur. ABH dik üçgeninde 
(ABI - 16 cm olduğu e (309 — 609 — 909 özeli- 


ği). Buradan A(ABO) - 3. 16.8-64cm2dir. 


Doğru Seçenek D 


Çözüm! 
(BD) yi çizelim. 

<-<— 
A(DFC)  S ise 

<> pm 
A(DEF) - A(DBE) - 2S 
dir. 

<-> 
A(BDC )-5S 


pa 
— A(ABD) - 25 olup 


AÇA) - 2 ve 25-6-S-3br2olup 


A(ABO) - 2 .3- 20 br? bulunur. 





 A(ABO) - -20 br? dir. 


Doğru Seçenek C 





m(ABD) 


M(CAF — m(BCE) — -o olsun. 
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24. 


25. 


m(BAD) - a ise ABD üçgeninde BDF dış açısıao 
— — 


olup mBAC) <-m(BDF) -asadır...D 
m(CBD) - bise 
M(ABC) < MDEC) xasbdir... © 
<a <a 
© ve & den DEF - ABC olup 
pm 
A(DEF 9 1 
ADELE (6g -70lur. 
A(ABC) 


Heron formülü gereğince 
<a 

A(DEF) - V12.(12-9) (12-8) (12—7) 
<a 

A(DEF) - V12.3.4.5 - 12V5 cm? ve 


<a 


A(ABC) - 4.(12V5) - 48V5 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek A 


Kenar parça 
oranları şekildeki 
gibi yazılırsa; 





pm 
ADER) LİSAN. E pmu. 
A(ABC) 


Doğru Seçenek B 


M(ADC) - 135' dir. 
(Açıortaylar arasındaki 


açılardan). 





Buna göre 
>” a 
A(ADC) - 7. 8V5.. 8V10: sin135* 


1 


S5. 64N50. VE — 16.10 - 160 br? bulunur. 


Doğru Seçenek A 





26. ADC de 


Üçge 


<< 


IACI —8 cm, 


(CDI - 10 cm den 





Sk 


IADI-IDBI-6cm B & E 
olur. 
-<-— 
DBC de açıortay teoreminden 
IBDI BEL 6, 
iDci * Teci “ 10 dan 
pm 
A(DBE) <3S ve 
<a 


A(DEC) > 5S dersek 


m 1 
A(DBC) -8S-53. 6.8>S-3cm2 olup 


pm 
A(DEC) 5S -5.3 15 cm? olur. 


Doğru Seçenek C 


D 4 B 10 Cc 


m(BAC) - 90“ ve m(DAB) — 459 verildiğinden |ADJ, A 
açısının dış açıortayıdır. Dış açıortay teoremi uygu- 


lanırsa; 


IDBI |ABI | x | 
İDCI “TACI ” x410 * 





6 

8 

(BAC dik üçgeninde IBCI — 10 dur.) 

>4X-3x430>x-30cmolur. 
pm «2 

A(ADC) - 4.A(ABC) olup 


<> 1 


A(ADC) - 4(5. 6. 8) - 96 cm? elde edilir. 


Doğru Seçenek E 


nde Alan 
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28. 





LAFI 15 > 1GFI-5, 
ICDI 12 > 1CGI-8, 


IBEL 9 > IBGI 6 cm olur. (G ağırlık merkezi ol- 
duğundan). 

BGC üçgeninde kenarortay teoremi uygulanırsa; 
21GFI“ - (BGİ 4 1GCI” — — — 
1BCı2 


<5 


50 > IBCI2 — 100 ve 


— 


IBCI — 10 cm olur. m(BGC) — 909 olduğundan 


— 4 
A(BGC) 5. 6.8-24cm2ve 


-— <a 
A(ABC) - 3.A(BGC) - 3.24 - 72 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek D 











ABC üçgeninde A 3 
m(BAC) - 909, N 
IKHJ 1 (BCI, 
IBHI — (CHİ, 
B H 
LAKI > 3 cm, 
IKCI > 5cm 
<—a 
olduğuna göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 20 B)18 C)16 D)14 
A 
10 N 
e iamer  r şR7 & 
ABC üçgeninde (KNJ 1 (ACI, 
lANI > ICNI, İABI — IKCI — 10 cm, 
IBKI - 12 cm olduğuna göre, 
<a 
A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 72 B) 76 Cc) 80 D) 84 





B 


Şekilde m(BAC) — 309, (DEJ / (BAJ, 
IECI 3cm, |AEl-4cm, 


lABI - 10 cm olduğuna göre, 


<a 


A(EBD) kaç cm? dir? 
36 32 30 34 
eğ Me e Pp 


E) 


E) 


12 


88 


Cc 
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eğ 


B D E Cc 


Şekilde IBDI — IDEİ — !ECİ, 


lAFI — IFGI olduğuna göre, 


—a 
: KEP oranı kaçtır? 
A(ABC) 
1 1 1 2 
A) 13 B) 10 Cc) 8 D) 7 E) 8 






&İ 


R H 


ABC üçgeninde m(BAC) > 909, 
(AHJ 1 (BC), 

(BNJ açıortay , 

lANI 5cm, 


IKNI - 2V5 cm olduğuna göre, 


<< 
A(AKN) kaç cm? dir? 


A)6 B)8 C10 D)12 E)15 


Şekilde 


lABI — 18 cm, 
24 


IACI 24cm 
dir. 

B Xx 
—a 


ABC nin alanının en büyük olduğu durumda 


IBCİ < x kaç cm dir? 


A) 36 B)34 o(C)32 D)30 E)24 


Üçgende Öllan 





10. 


ABC üçgeninde 
m(ABC) - 90*, 
(AK| ve (CKI 
açıortay, 


IKCI <3 cm, 





IAKI-8 cm 


<-—— 


olduğuna göre, A(AKC) kaç cm? dir? 
A)6V2 Oo B)5V2 Cjala D)2V6 E)av6 


ABC üçgeninde 
LACI - 3 cm, © 

ABI - 7 cm ve 7 Cc 
IBCI 8cm 


olduğuna göre, B 


pan 
A(ABC) kaç cm? dir? 
A)4v3 o B)6V6 C)8v2 


D) 7V3 


E) 6N3 


Şekilde 

Pam —— 
M(ABC) - m(ADB) — 909, 
IBDI - 15cm, 
IADI 20cm, 
IBCI 4 cm 





olduğuna göre, 


<-——— 


A(BCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 18 C)16 D) 15 E) 12 


ABC eşkenar üçgen, 
IBDI 2cm, 


IADI < 4cm ve 


pm 
A(ADE) - A(BCED) 





olduğuna göre, IAEl— x kaç cm dir? 
A)5 B45 C)4 D) 3,5 


E)3 
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11. 


. Şekilde 


Şekilde 

LABI — ADI < 15 cm, 
15 E 

IBDI - 18 cm, 

IDCI - 9 cm, 8 —5 DU © 


TAE — 3ECİ ise 


pa 
A(ADE) kaç cm? dir? 


A)405 oO(B)4t (C)425 D)42 E)44 


B 





— 


Şekilde m(BAC) — mACD) < M(DEB) — 909, 


— 


IBCI — 10 cm, İDEİ - 15 cm ise 


pa 
A(ACD) kaç cm? dir? 


A)80 B) 75 c)70 D) 65 E) 60 


!ABI - IACI < 13 cm, 

(DEJ 1 (ACI, E 
(OF) £ (ABI, 
IDE - 4 cm, 9 


IDFI-8 cm ise 


GA a, 
A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 64 


B)66 OoC)72 


D) 76 


E) 78 


ABC üçgeninde 
ABI — ACI < ICDI—8 cm, 
IBDI - 4cm 


olduğuna göre, 





<-> 
A(ABD) kaç cm? dir? 
B) 2V6 
E)3V10 


A) 417 
D) 2111 








15. 


16. 


17. 


18. 








Şekilde 

ABI — |ACI, 
—— 

m(BAD) — 909, 

(BDI - 13 cm, 





IDCI — 5 cm ise 


pa 


A(ADC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 18 E) 20 


Şekilde 


M(BAC) — 909, 
I(ACI 4cm, 





ABI 8cm, 

IADI - 215 cm 

olduğuna göre, 
Pam 

A(ABD) kaç cm? dir? 

A) 6 B)7 


c)8 


D) 9 E) 10 


Şekilde 
— 
m(ABC) — 459, 


— 

m(ACB) - 309, 
B ZN 

(ANJ açıortay, N 
olduğuna göre, 

<a 
- nn oranı kaçtır? 
A(ANC) 


g8 DV? E)N3 


Şekilde 3 
IADIi—3.cm, 
IBEl 4cm, 9 
IBDI — 9cm ve 
<a B E x C 
A(ADEC) - 2A(BED) 
olduğuna göre, İECİ — x kaç cm dir? 


A)7 B)6 ©)5 D) 4 E)3 
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19. 


20. 


21. 


22. 


Üçgende Alan 


Şekilde A 
— 

M(ABC) — 909, 

IBCI -7 cm, 24 

ICDI < 15 cm, D 

lADI — 20 cm, B 

ABI - 24 cm 7 


olduğuna göre, C 


15 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 240 B)234 C)224 D)200 E) 196 


Şekilde A, D, F;B, E, D;C, A 
F, E noktaları doğrusal, 


<< <5 
A(ABC) — k.A(DEF) ise 
verilenlere göre keR* 
sayısı kaçtır? 


İN, 


A) 28 B) 32 C)35 D) 37 


E) 40 


Şekilde 

ABI 1 (BC), 
IDAJ / İCE), 
lAEl <8 cm, 
IBCI - 10 cm ise 





<a 
A(DEC) kaç cm? dir? A 8 E B 


A)30 B) 40 C) 56 D) 64 E) 80 


ABD eşkenar 
üçgen, 


lAFI < IFCI, 
IDCI 4cm, 
IBDI <8 cm 





olduğuna göre, 


«<a 


A(AEF) kaç cm? dir? 
iy B) e o AE 





Üçgende Alan 








23. 26. 


R Dr B e 
Çağ Xx 





E Şekilde m(BAC) — 909, 
ABC üçgeninde IBDi — IDCI, (BD),ABC açısının açıortayı, 
<a pa 
(CEJ 1 (AE), IDA| - 8 cm ve A(DBC) — A(ABD) * 60 cm? ise 
pa 
A(ABC) 20 br? ve JADI — 4 br ise IDCI - x kaç cm dir? 
ICE| - x kaç br dir? A) 10 B)13 o C)15 D17 E)20 
A)4 B)5 C)6 D)7 E8 
A 
27. 
—. 
24. 
LX AN 
B E 5 C 
ABC üçgeninde 
B E M(ABD) — m(DBC), m(BAC) - 2m(BDE) , 
Şekilde (ACJ 5 eşit, (BCJ 6 eşit parçaya ayrılmıştır. m(ACB) - 309 ve IECI - 8 cm ise 
pa 
A(ABC) - 2 ise A(DEFK) kaç cm? dir? <—— 
kem ei ) kaç A(DEC) kaç cm? dir? 
A) 20 B) 25 C)30 D)35 E) 40 
A)8 B) 16 Cc) 24 D)32 E) 40 
25. A 28. 
H F 





ABC üçgeninde ABC üçgeninde 
(OH| 1 (ABI, TEF) 1 ACI, M(BAC) — 909, m(ABD) - m(DBC), 
lAHI — IHBI, İAFI — IFCI,, IBDI — IDCI, IABI — 12 cm, 
IBDI — 6 cm, İDE! - 10 cm ve IEC! — 8 cm ise IACI — 16 cm ise 
pm a 
A(ABC) kaç cm? dir? A(ADC) kaç cm? dir? 
A) 24,8 B) 48 C)57,6 D)64 E) 82,6 A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
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m (BAC) — 909, 
LABI <7 cm, 7 
(ECİ - 4 cm, 


(BD! -IDCldir.. B D Cc 
Şekildeki verilenlere göre, EBD üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)3 B) 4 ©)7 D)9 E) 11 


Şekildeki ABC eşkenar 
üçgeninin kenarları üze- 
rinde 

IADI<IBEİ-IFCI—x olacak 
şekilde, D, E, F noktaları 
alınıyor. 





BXE 


A A 
Alan(DEF)5 Alan (ABC) ve IBCI - 6 cm olduğuna 
göre, x kaç cm olabilir? 


A) 1 »B2 oo D3-V3 5 


A 





Cc 


B D 


Şekildeki ABC üçgeninde 


IBCI — 6.1BDI ve !ADI - 5. |EDİ dir. 


Buna göre, taralı ABCE dörtgeninin alanının 


ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır? 


A5 B)3 <7 
DZ 5 
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Kesi © £ ia 


1 
A e D 


20! 





Kenar uzunlukları IADI — 16 cm, IABI - 20 cm olan 
dikdörtgen biçimindeki bir kartonun (BC| kenarı 
üzerinde uygun bir K noktası bulunup Karton AK 
boyunca katlanarak B köşesi (DCJ kenarı üzerindeki 
B' noktasına getiriliyor. 


Kartonun üste katlanan kısmı olan AKB' 
üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


C) S0V3 


A) 100 
D) ne 


B) 80 


E) 100V2 


2003 / ÖSS 
ABC ikizkenar üçgen 
ABI — !ACI 


(AH) 1 (BCJ 





(HD) 1 JACJ 
(HEJ 1 (AB) 


Yukarıdaki şekilde iBCi — 4 cm, ACI 8 cm oldu- 


ğuna göre, taralı üçgenlerin toplam alanı kaç cm? 


dir? 

A) 15 B) 17 Cc) DE 
N15 v15 

D) 5 E)-7” 














Kenar sayısı 1 arttığında, köşegen sayısı 5 artan, 


düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç de- 


recedir? 


A) 165 B)150 C)144 D)135 E)120 


Cc 
Bg H 16 


m(BAC)-909, (AH) 1 (BC), 1BHI-9 cm, 


IHCI — 16 cm, IADI — 4 cm olduğuna göre, 


IBKI — x kaç cm dir? 


135 127 124 
A) 73 13 


120 117 
AN EE 


B H C 
Şekilde (AHI 1 /BCI, 
IBKI 3cm, |ABi—-7cm, 


LACI — 11 cm olduğuna göre, 
IKCIzXx kaç cmdir? 


A)5 B)6 C0)7 D)8 E9 
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, 


(Gözümlü) 


Kenar sayısının karesi, köşegen sayısının 5 
katına eşit olan, düzgün çokgenin bir Iç açısının 


ölçüsü kaç derecedir? 





A) 150 B)144 C)135 D)120 E) 108 
D Cc 
ABCD dörtgeninde 
ACI n (BD) — 4k), 
A 
A(ADK) - 6 cm?, 
A 
A(KBC) - 15 cm?, 
A A 
A(DKC) — 5 cm? B 
olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 36 B)40 oOC)42 D) 44 E) 45 
ABCD dörtgeninde m(BAD) — 909, 
(ACJ 1 (BDJ, ICHI <2 cm, 
IBHI — 4 cm ve IHDI - 9 cm olduğuna göre, 
ABCD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 56 B)52 (C)5O0 D)48 E)45 








okgenler ve Dörtgenler 





10. 


Şekilde Xx D 
m(ABC)-m(ADC)-909, 

IBCI 8 cm, 

IABI 6cm, 

ICDI 4cm 

olduğuna göre, 

IADI < x kaç cm dir? 


A) 3v6 
D)2v21 


B) 4v11 
E) 311 


Cc) 2123 


Şekilde 
(ACI 1 (BD), 7 
IBCI < 1 cm, 
!ADI 7 cm, 
lABI — ICDI 1 

olduğuna göre, Ğ 


w 
O 


IABI kaç cm dir? 
A)4 B) 4,5 C)5 


ABCDEF düzgün al- 
tigen, IKCI < V3 cm 
olduğuna göre, 

düzgün altigenin alanı 
kaç cm? dir? 





Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç 
tamsayı değeri alır? 


A) 18 B) 19 C)20 D) 22 E) 23 


11. 


ABCDE düzgün beşgen, N 

(KAJ 1 (ABI, 

IKA| — JABI EL-P c 
olduğuna göre, 

MAKE) — x kaç de- X 

recedir? 

A)112 o B)108 C)100 D)99  E)96 





Şekilde beş köşeli bir yıldızıl veriliyor. 


Bunagöreatbscs*td şe toplamı kaç de- 
recedir? 


A)210 oB)195 Cc) 180 D)165 (OE) 150 


ABCD dörtgeninde E, F 
ve K orta noktalar ve 
A(EFK) - 18 cm? ol- 
duğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 72 B)70 o C)64 


D) 56 


E) 45 


Konveks bir beşgenin iç açıları 3, 4, 5, 7, 8 sayıla- 
rıyla orantılıdır. 


Buna göre bu beşgenin en büyük dış açısı kaç 
derecedir? 


A) 132 B) 120 C) 116 D) 108 E)81 





Çokgenler ve Dörtgenler 





15. 


16. 


17. 


18. 


ABCD dörtgeninde 
ACI 1 (BDI, 
m(DAB) - 909, 
m(ABD) — 609, 
IABI <3 cm ve 
IBCI 4cm 





olduğuna göre, IDCI  x kaç cm dir? 


A)vV26 B)y29 Ojvso Dv31 Eva 


Şekilde 

m(ABE) Ni m(DBE), 
LED) 1 (BC), 

(EF) 1 (ACI, 

IBDI 8 cm, 

IDCI 4 cm, 

IFCI - 6 cm, ABI - 10 cm olduğuna göre 


lAFI <> x kaç cm dir? 


A)2v6 B)2y5 CsyY3 Dye By5 


Şekilde 

(ACI L (BF), 
lADI — |AEJ, D 
IBCI — ICFI, 
ve |IBDI -6 cm 
olduğuna göre, z > di 


IECİzx kaçcmdir? 


A)1 B) 1,5 c)2 


ABC üçgeninde G 

ağırlık merkezi, 

IGKI — İKEL , 

IFCI 2cm 

olduğuna göre , D F 


IBFI kaç cm dir? 


A)5 B)4 Cc) 3,6 D) 3,5 E)3 
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19. 


20. 


21. 


22. 





ABCDEF düzgün altıgen, 
JAEJ m (BF) — 4K), 


IABIi -6 cm ise 


A(BCDEK) kaç cm? 





dir? 
A) 30v3 B) 36V3 Cc) 39v3 
D) 42V3 E) 48V3 


ABCDE düzgün beşgen, 
lAKI — IELİ — IBNI — 1 br, 
ANI — IKEL—ILDI <3 brise A 


m(LKN) — x kaç de- 
recedir? 





A) 80 B) 90 Cc) 94 


D) 108 


E) 120 


ABCD dörtgeninde NEYİNE ADN 
(AC| ve (BD)J köşe- 

genleri K noktasında 

dik kesişmektedir. 


LAFI — IFBI, 

IDEİ — İECİ, 
!BDI 30 cm, 
IACI 16 cm ise 


p» 


IEFI kaç cm dir? 


A) 10 B)13 O15 D)17 


E)20 


ABCDEF düzgün 
altıgen, 


IAEL - 4V3 cm ise 


<—— 


A(EAB) kaç cm? dir? 





A) 4v3 
D) 10V3 


B) 6V3 
E) 1213 








okgenler ve Dörtgenler 





23. 


Şekilde 
m(AKB) — 1209, 
IACI - 10 cm, IBDI —- 16 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 4013 C) sov3 


E) 80V3 


A) 20V3 
D) 6OVv3 


D 


24, 





ABCDE düzgün beşgen, (DHJ 1 (AB), (CKJ 1 (EAJ ise 
m(DNC) z x kaç derecedir? 


A) 72 B)76 o(C)80 D)86 EO 


25. F 


D 
B 


ABCKLN düzgün altıgen ve CDEFK düzgün beşgen 
ise 


— 


m(LKF) — x kaç derecedir? 


A) 108 B)120 C)128 D)132 E)140 


26. 
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Şekilde verilen düzgün çokgende 
m(DBE) - 109 ise 


çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A) 135 B)120 C)105 D)95 E) 75 


ABCDE düzgün beşgen, B,C, K ve A, F, K noktaları 
doğrusal, IDFI — IFCI ise 


m(AKB) — x kaç derecedir? 


A) 10 B)18 C)24 D)36 E)72 


28. 


Şekildeki düzgün beşgenin ağırlık merkezi O noktası 
ise 
m(AOC) z x kaç derecedir? 


A) 108 B)120 ©)132 D)144 E)160 





Çokgenin kenar sayısı —n, 
Köşegen sayısı — vir dir. 


O halde sıl) ne e),, 


n?-n—2-n243n-10>2n-12—>n-6 


Bir iç açısı (2) .180 z G0. 00 -120 dir. 
Doğru Seçenek E 
A 
4 
D 
16 


B g HH 16 
ABC dik üçgeninde Öklid dik kenar bağıntısından 
LACI2 - 16. (16 # 9) - 16. 25 ise 
JACI 20 velDCI-20—4- 16cm olur. 
Yine Öklid dik kenar bağıntısından 
LABIZ - 9(9 4 16) > JABI? -9, 25 
lABI — 15cm ve IKBI-x—> |AKI - 15—xolup 


Seva bağıntısına göre 


9 16 15-x. 
16: 4' x © 
9.(15-—x):4xX 


9g.15- 13X Xx 52 em bulunur. 


Doğru Seçenek A 


KBC üçgeninin 
(BC) ye göre 
simetriği alınırsa 


ABLC dörtgeninde 





(ALJ 1 (BCJ oldu- 


ğundan 


324112-x2472 —94121—49—x2 
>81-x2>x—-9cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 
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Çözümler 





Kenar sayısı - n, Köşegen sayısı - ie 3 


ns) 22) ag 
pi 2 


2.n<5n—15x3n-15 >n-5 
Bir iç açı 0-2.180. 222. 189 - sos gir 


Doğru Seçenek E 


6.15-5.x >xz18cm? 
A(ABCD) -645415418-44cm2dir. 
Doğru Seçenek D 


ABD dik üçgeninde Öklid yükseklik bağıntısına göre 
(AHI2 -4.9-36>lAHI-6cm ve 


(ACJ 1 (BD! olduğundan 


A(ABCD) - YAG ALA (449 5 


64-2 


— 52 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 


(ACI çizilirse ABC dik 
üçgeninde Pisagor 
bağıntısından 

ACI - 10 cm dir. ADC 
dik üçgeninde Pisagor i 8 





bağıntısından 
102-424 x2 —x2 - 100—16 > x2-84 
x-2N21 cmdir. 
Doğru Seçenek D 


(ACI 1. (BD)J oldu- 
ğundan 

4X2 12472 
> 2x2-50 


> x2-25 





> xz5cm 
bulunur. 


Doğru Seçenek C 








okgenler ve Dörtgenler 





10. 


11. 


12. 














Düzgün altıgenin 13. 
bir iç açısı 
(n—2).1809 
n 
- (6-2).1809 
m 6 
-120' dir. 
ICDI — |CBI — IDEİ olduğundan 
m(DEC) — m(DCE) -m(DBC) — 30' olup 
m(DKE) — 609 dir. KBC üçgeninde 
IBCI -NX3. V3 - 3 (KBC, 30*-60*—90* üçgeni) dir. 
Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden 
oluştuğundan 14. 
2 
A(Altıgen) — 63 VE 21x83 cm? dir. 
Doğru Seçenek A 
Kenar sayısı n ise dış açı ölçüsü « - 20 
3609 - 23.325! olduğundan n sayısı 360 ın 2 den 
büyük tamsayı bölenlerinin sayısıdır. 
Pozitif bölen sayısı 
(341).(241).(141) > 4.3.2 - 24 ve 
n#i,ns2 olacağındann 
24-2 - 22 tamsayı değeri alır. 15 
Doğru Seçenek D 

le RE D 
Düzgün beşgenin bir 
iç açısı 
<G-2) 180 — 108* ve Eği si Cc 

— 
m(KAB) - 909 > Nİ 

N > or <1 

m(EAK) — 189 dir. A B 
lAE| — |ABI — (AKI 
olduğundan AEK ikizkenar üçgendir. 

AEK) — m(AKE) — 189-185 giegi 
M(AEK) x MAKE) - — — -819 olup 16. 


m(AKF) - 180-819 - 999 dir. 
Doğru Seçenek D 


n köşeli bir yıldızılın köşelerindeki dar açıların 
ölçüleri toplamı (n0—4).1809 olup n-5 > açıların 
toplamı (5—4).1809 — 1809 dir. 

Doğru Seçenek C 
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â 
. ABD (30*-60'-909) 


(DCJ nin orta noktası L 
olsun. EFKL paralel- 
kenardır ve 

âÂ âÂ 
A(EFK)-A(EKL)-18 cm? 
A(EFKL) - MASCD) 


. AABCD) 
>36— 5 





A(ABCD) — 72 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek A 


az3k 

b-4k 

c-5k 

d—7k 
te-8k 

5409 - 27k 
k20' dir. 
En büyük dış açı için en küçük iç açıyı bulalım. 
En küçük iç açı a 3.209 - 609 olup 
En büyük dış açı 1809- 609 - 1209 dir. 

Doğru Seçenek B 


üçgeni olduğundan 
LADI - 3V3 

ve ABCD'de 

(ACJ 1 (BD) oldu- 
ğundan 





32 4x2 42 4(3N3)2 > x2 164 27-9 
xX34 cm bulunur. 
Doğru Seçenek E 


(EK) LJABJ çizelim. 





2 Xx 
Şekilde açıortay K 
özeliğinden N N > 
IBKI — IBDI - 8 cm ve İN 
LAKI - 2 cm dir. g2 5 Da 


Carnot bağıntısına göre 
82462 422 82447 4x2 >40-164x 
24-x2Xx-2N6 cmdir. 

Doğru Seçenek A 


okgenler ve Dörtgenler 





17. 


18. 


19. 


Menelaus 


bağıntısına 
göre, 





Doğru Seçenek E 


A 


N 
B ZEN 
e er e 


G ağırlık merkezi olduğundan 


IGKI <IKEL—m > !GEİ < 2m 
ve IBGI - 4m dir. 
IDFI — xise !IBDI —IDCI—xs2dir. 


A 
EBC de AF kesenine göre Menelaus bağıntısı 





yazılırsa 

AE (CF |BKI , 

lACI * IFBİ * İKE 

1 2 5m 

5-'5xeğ'm 2122X12-50olup 


IBFI 2x4 25cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


(BE) yi çizelim. 

(AFJ / (BEJ olaca- 
ğından (ABEF) dört- 
geni bir yamuktur. 


lABI - 6 cm ise 





IBEİ < 12 cm (Düzgün 


altıgende büyük 
köşegen uzunluğu 
21ABI dir.) 
<> <> 
olup AKF - EKB ve gel -zden 
<-> 
A(AKF) 1 
1-4 olur 
A(EKB) 
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20. 


21. 


<a << 


A(AKF) — S ve A(EKB) - 4S olup yamuk özeliğin- 
den 

<a pa 
A(AKB) — A(EKF) — VS.4S- 2S olur. 
Sonuç olarak A(ABCDEF) 18S dir. Taralı alan 13S 
olduğundan; 


2 
18S -6. gifs - 54V3 cm? ve buradan 


S-3V3 cm? olup 
Taralı alan - 13S - 13.313 - 39V3 cm? 
bulunur. 


Doğru Seçenek C 


Düzgün beşgende 
mA) - ME) - 1089 
dir. 

IAKI — JELİ ve 

!ANI — |IKEİ olduğundan 
(K.A.K. eşliğinden) 


<—- 


AKN -— ELK olur. 

m(AKN) z m(ELK) save 

mMANK) e M(EKL) - B olacağından 
a-Bz1809—108*- 729 olup 
a-B sx 1809 eşitliğinden 

Xx 1809 —729 - 108" bulunur. 





Doğru Seçenek D 


P, (BC)J nin orta nok- 
tası olsun. (EPJ ve 
(FPJ yi çizelim. CDB 
üçgeninde (EPJ / 
(DBJ ve 

LEPİ - 3 IDBİ dir. 


ABC üçgeninde 





IFPJ 4 TACI ve IFPI  ZIACI olduğundan 


JEPİ <D - 15cm ve FP - 


(ACI 1 (DB)| verildiğinden (EPJ 1 (FPJ olup EPF dik 
üçgen olur. 

Buradan !IEFI - 17 cm elde edilir (8—-15—17 dik 
üçgeni). 


8 cm elde edilir. 


Doğru Seçenek D 





22. 


23. 


24. 


25. 





Çokgenler ve Dörtgenler 





mEFA) 1209 olup 
IEFİ <IFAl 4 cmdir. 
(309 — 309 — 1209 ikiz- 
kenar üçgen özeliği). 
m(EAB) — 909 oldu- 
ğundan 


pm 1 
A(EAB) - 3 ABI. JEAİ 
ama, 1 
> A(EAB) <5. 4.4V3 - 813 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek C 


B 
A(ABCD) - y (ACI . IBDI . sin120* den 


A(ABCD) - >. 10. 16. sin120* 


(sin1209 — 2 ve buradan da 


A(ABCD) - 2 . 10. 16. vE — 4013 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 


AHNK dörtgeninde m(KAH) * m(KNH) — 1809 olup 
ABCDE düzgün beşgen olduğundan m(KAH) - 1089 
dir. Buna göre 


m(KNH) — x - 1809 - 108 - 729 elde edilir. 
Doğru Seçenek A 


ABCKLN düzgün altıgen olduğundan 


— 


mM(LKC) x 1209 ve CDEFK düzgün beşgen ol- 
duğundan 


m(GkE) 1089 olup 
1209 4 1089 4 x - 360“ 
> Xx 3609 — 2289 - 1329 bulunur. 
Doğru Seçenek D 
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26. 


. O ağırlık merkezi ol- 


Verilen düzgün çokgende m(DBE) - 10* ise çokge- 
nin bir dış açısı 209 olur. 


Buna göre dış açı - & - 209 olup n kenar sayısı 


— Bel z il z 18 olup köşegen sayısı; 
VEM) İRİ. 438 elde edilir. 


Doğru Seçenek A 





ABCDE düzgün beşgeninde 
!DFI — IFCI verildiğinden 
(AF) 1 (DCJ dir. 
mBCD) — 108" olduğundan 
m(DCK) - 729 olup 
mGKA) — Xx 909-729 - 189 bulunur. 
Doğru Seçenek B 


duğundan (OB) çizilirse 


IAOl iBOl — |(CO! 
olduğundan AOB ve 
BOC ikizkenar üçgen 





olurlar. Düzgün 


beşgende JA0)J, (BOJ ve (COJ aynı zamanda açıortay 


olup 

m(OAB) — m(ABO) z 54" olacağından 
m(AOB) -72dir. 

Benzer şeklide m(BO0) - 729 olup 


— 


M(AOC) -x-2.729 - 1449 bulunur. 


Doğru Seçenek D 


ABC üçgeninde 
IABI-6 cm, IBDI—4 cm, 


IDCI <8 cm, ACI 12 cm 


olduğuna göre, ADI —x kaç cm dir? 


AM2y5 B)3y3 CjaY3 Day5 gevyio 





ABC üçgeninde, m(BAC) — 909, 


IBDI -3cm, !AFI -4cm, 
IFCI 8 cm, ADI - 6 cm 


olduğuna göre, IBE — x kaç cm dir? 


A)2 B) 2,5 c)3 D) 3,5 E)5 


B——Ş G a vE 


ABC eşkenar üçgen , 
!ADI — IBDI, ICFI - 4 cm ve 


IBCI - 8 cm olduğuna göre, 
lAEl kaç cm dir? 


A)7 B) 6,5 C)6 D) 5,5 E)5 
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ABC üçgeninde 
(PD)J 1 (BC), (PEJ L (ACI, (PFJ L (ABI, 
!AEl 2cm, IEC! 6cm, IBC! — 12 cm 


lAFI — IBFI olduğuna göre, 


IBDI — x kaç cm dir? 


14 11 1 7 
AŞ BŞ op o 
E D 
FG Cc 
A B 





ABCDEF düzgün altıgen, ABMLK düzgün beşgen 


olduğuna göre, 


m(AFK) z x kaç derecedir? 


A) 86 B) 85 C) 84 D) 82 
E D 
F C 
X 
A B H 
ABCDEF düzgün altıgen, 


IFCI 12cm, A, B, H doğrusal, 
ICHJ L (AHJ olduğuna göre, 
ICHİ — x kaç cm dir? 


E) 78 


A)2y3 BayY3 G2v6 Days Bay> 





10. 





Çokgenler ve Dörtgenler 





ABCD dörtgeninde Al 


A 
m(ABC) — 609, 

m(BAD) — 1059, 

IBAl <IBCI <6 cm, 
ADI - 26 cm 
olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 10v3 B) 113 
D) 15y3 E) 16y3 


Cc) 12y3 


Yanda ABC üçgen, 






lABI < IBDI — IDCI <6 cm, g 
IAEl -İDEl-4cm 


ise B 6 D 6 Cc 
IECI —x kaç cm dir? 


A) 4 B)6 D)8 


ABCDE düzgün 
beşgen, PDC eş- 
kenar üçgen oldu- 


ğuna göre, 


m(ABP) — x kaç 


derecedir? 


NB 


A) 66 B) 60 C)52  D)48 E) 42 


İç açılarının ölçüleri toplamı 1440" olan düzgün 
çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A) 40 B) 36 Cc)35 D) 28 E)20 


11. 


, ABCDEFKL düzgün 


E D 


A B K 


ABCDEF düzgün altıgen; A, B, K doğrusal; E,C, K 
A 


doğrusal ve A(CBK) > 213 cm? olduğuna göre, 
düzgün altıgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 123 B) 10y3 Cc) 9y3 
D) 8v3 E) 6v3 
ABCD dörtgeninde 


A 
A(PAD) - 4 cm?, 

A 
A(PBC) — 8 cm2, 
A(ABCD) - 30 cm? 





olduğuna göre, 

A 
A(PDC) kaç cm? olabilir? 
A)1 B) 1,5 c)2 


sekizgen, 

DH) 4 (KCI, 

IKHI  (V2 4 1) cm 
olduğuna göre, 


IDHI kaç cm dir? 


Yİ B) 1 ON2 DD 


Çevrel çemberinin yarıçapı 4 cm olan bir düzgün 
onikigenin alanı kaç cm? dir? 
A) 56 B) 52 C) 48 


D) 44 E) 36 
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okgenler ve Dörtgenler 





15. 


16. 


17. 


18. 


A,B,C,D, E,F,K 
noktaları bir düzgün 
çokgenin ardışık 
köşeleridir. 

m(BFD) — 409 


olduğuna göre, 


A 


a * B kaç derecedir? 


A)30 (o B)36 Oo C)40 


D 
E e 
F 
A B 


C) 18 


Ğ B 
DA YA 


olduğuna göre, bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


D) 45 E) 52 


ABCDE düzgün 
beşgen, FBC 
eşkenar üçgen 


olduğuna göre, 


m(AFE) kaç 
derecedir? 


A) 12 B) 15 D)24.. E)30 


A,B,C,Dbir 
düzgün çokgenin 
ardışık dört 
köşesidir. 
MODA) za, 
m(ABC) zda 


A)6 B)8 c)9 D) 10 E) 12 


Bir dışbükey çokgen 21 elemanı ile tam olarak belirli 
ise bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A)35 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 
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19. 


20. 


21. 


Kenar uzunluğu a birim olan bir düzgün beşge- 
nin iç bölgesinde alınan bir noktanın kenarlara 
olan uzaklıklarının toplamı b birim olduğuna göre 
çokgenin alanı kaç birimkaredir? 
: ab 
Gg Bi 


3.ab 
4 b) -5 


ABC eşkenar 
üçgen, 
(BDI-4cm, 


IDCI 2cm ise B 4 D 2? C 
IADI < x kaç cm dir? 


A)4 B) 2V5 C26 D)5  E)2v7 


ABCDE düzgün 
beşgen, 


BCDF eşkenar dörtgen 


ise 


m(EDF) — x kaç de- B C 


recedir? 


A) 36 B) 42 C) 48 D) 64 E) 72 


Bir düzgün altıgenin iç bölgesinde alınan bir P 
noktasının kenarlara olan uzaklıkları toplamı bir 


kenar uzunluğunun kaç katıdır? 


A)3 B) 3v3 C4 Dav2 E) 6 








okgenler ve Dörtgenler 





23. 


24, 


25. 


B (0 
ABCDE düzgün beşgen, BCF eşkenar üçgen, A, F, 
K noktaları doğrusal ise 


— 


m(CEK) — x kaç derecedir? 


A) 40 B) 48 C) 54 D) 60 E) 72 
E 
> D 
C 
g7 * 
A 
z 48 B 


Şekildeki ABCDEF altıgeninde 

m(ABF) Ni M(EBE) z m(EBD) > mDBC), 
IBCI 3cm, (BD! 6cm, IBE! < 12 cm, 
IFBI < 24 cm, IABI < 48 cm olduğuna göre, 


altıgenin çevresinin en küçük tamsayı değeri 
kaçtır? 


A)95 oO(B)96 O)97 D)98 Oo E)99 
e. D 
B E 
A F 
G 


A,B,C,D, E, F, G bir düzgün çokgenin ardışık 
köşeleridir. m(DBG) 54 ise 


çokgenin bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 
kaçtır? 


A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 11 
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26. ABCD dörtgeninde D 
7. 
m(DCB) - 909, 15 
(ACI 1 (BDJ, 
AN 
JAHI 12 cm, A G > 
IDCI < 15 cm, 20 
IBCI - 20 cm 
olduğuna göre B 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 360 B)324 C)300 D)275 E)240 
A 
e B 
D>N 
e D 
E 


A,B,C,D, E bir düzgün çokgenin ardışık köşeleridir. 
m(ANE) — 459 ise 


bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 15 





A 4 B 


ABCDEF düzgün altıgen, ABI — 4 cm ise 
taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


B) 9v3 C) 12v3 


E) 24V3 


A) 6v3 
D) 18V3 


Üniversite Sınavı Soruları 






. i 


"Çevre uzunlukları eşit olan çokgenler içinde düzgün 


olanının alanı en büyüktür." 


Buna göre, çevresi 36 cm olan bir dörtgenin 
alanı en çok kaç cm? olabilir? 


A) 25 B) 36 Cc) 49 D) 64 E) 81 


Şekildeki düzgün beşgenin X, Y, Z, T ve U köşeleri, 


ABCD dikdörtgeninin kenarları üzerindedir. 

Buna göre, mYZB) za kaç derecedir? 

A)9 B)12 C15 018 E)21 
2 


Bir açısı 1509 olan düzgün çokgen kaç kenarlı- 
dır? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 


5. |1995/ÖYS 


Bir onbeşgenin aynı köşesinden diğer köşelere 
çizilen köşegenler bu çokgeni kaç üçgene böler? 


A) 13 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24 
3. 1987 / ÖYS 


Aşağıdaki şekilde ABCDE bir dış bükey beşgendir. 





Kİ 

VA 

A x 
6. |1997/OYS 

FED açısının ölçüsü 30, Şekildeki ABCDEF 

düzgün altıgenindeki 


taralı alan 72013 cm? 
ABC açısının ölçüsü 1309, olduğuna göre, 


EAB açısının ölçüsü 100,9 


düzgün altıgenin bir 
kenarının uzunluğu 


— kaç cm dir? 
EDC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


DCG açısının ölçüsü 1209 ise; 





A) 100 B) 95 Cc)90 D) 85 E) 80 A) 12 B) 14 C) 20 D) 22 E) 24 
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Çokgenler ve Dörtgenler 


7. 


10. 


Düzgün bir çokgenin bir iç açısı bir dış açısının 4 
katı olduğuna göre, bu çokgenin kenar sayısı 
kaçtır? 
A) 12 B) 11 Cc) 10 


D)9 E)8 


12 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı kaç 


derecedir? 


A) 150 B) 140 


C) 130 


D) 120 E) 110 


Kenarlarıa,b,c,dvee 
olan beşgenin her kö- 
şesinden, bu köşeyi 
oluşturan kenarlara birer 
dikme çizilerek şekildeki 
Xx, y,Z,tveu açıları elde 
edilmiştir. 


Buna göre, xt#ystz tt ts u toplamı kaç de- 
recedir? 


A) 880 B)720 C)640 D)450 E)360 


O merkezli çember içine 
çizilen yandaki düzgün 
altıgende K, L ve M bölge- 
lerinin alanları hangi sayı- 
larla orantılıdır? 








K L M 
A) 1 3 6 
B) İ 5 6 
Cc) 2 3 6 
D) 3 4 5 
E) 3 4 6 
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11. 


Bir düzgün beşgenin iç açılarından birinin ölçüsü o, 
dış açılarından birinin ölçüsü $ dir. 


Buna göre, p oranı kaçtır? 


3 
A2 8 O3 Dİ EĞ 
2002 / ÖSS 





Şekildeki ABCDEF bir düzgün altıgendir. 


<a 
A(EAB) - 3213 cm olduğuna göre, altıgenin bir 
kenarının uzunluğu kaç cm dir? 


A) 2v3 B) 4V3 Cc) 8v3 
D) 4 E)8 
D 
E Cc 
A B 
ABCDE bir düzgün beşgen 


FBC bir eşkenar üçgen 
m(FAB) — x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A) 60 B) 62 C) 66 D) 72 E) 74 





1. OABCD paralelkenar, 
IDEJ açıortay, 
(CH) (DE, 
m(BCH) — 409 ise 


m(DAB) — x kaç 
derecedir? 


A) 60 B) 65 


2. ABCD paralelkenar, 
(AE) açıortay, 
IADI-9cm, 
lABI - 18 cm ve 
IFEL 3cm 


olduğuna göre, 
LAFI - x kaç cm dir? 


A)4 B) 4,5 


3. o ABCD paralelkenar, 
mBAE) z m(CAE), 
ÇABC) 232cm, 
IBEl—3 cm, 

IECİ 5cm 


olduğuna göre, 
Ç(ABCD) kaç cm dir? 


A) 20 B) 26 


Kİ 
o 

/N 

A E B 

C) 70 D) 75 E)80 


D E C 
9 
ZN 
A 18 B 
C)5 D)5,55 oE)6 
D C 
5 
E 
3 
A B 
Cc) 30 D)34  E)42 
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ABCD paralelkenar, 
m(BAC) - MBAE), 
(AEJ 1 (EC), 

!EBI -3cm, 

IBCI 5cm 


olduğuna göre, 





A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A) 40 B) 36 C)35 


D) 30 


E) 25 


ABCD paralelkenar , 
m(DAB) -60, 

IEBI -3 cm, 

IECI 7 cm, 

AE 2cm A 2 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) AE B) ik 


D) NE 


p) LE 


ABCD paralelkenar, 
m(ADB) —90*, 

ADI < ECİ - 12 cm, 
!IDEl-8 cm 





olduğuna göre, 





A 
A(KAB) kaç cm? dir? 

496 480 472 463 424 
A) >- B) 7 C) 7 D) 7 E) 7 








10. 








Köşegen uzunlukları toplamı 20 cm ve alanı 


40 cm? olan eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm 
dir? 


A) 4V15 B) 6V15 Cc) 8v15 
D) 9Vv10 E) 10V10 


ABCD paralelkenar, E 
ve le noktalar ve 


A(EFK)-6 cm? ise 


A(ABCD) kaç cm? 


dir? 


A F B 


A) 60 B) 64 C)70 D) 72 E)80 


Go 
O 


ABCD paralelkenar, 
IKHJ 1 (BCJ, 

(AKJ ve (DKJ 
açıortay, 

IBHI—2 cm, 

IKHIS6 cm ve 


IHCIS8 cm olduğuna göre, 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 120 B)112 oC)100 D)96 E)80 


ABCD paralelkenar, 
(FK) / (ABI, 

2IDEİ — 3İECİ ve 
IFKI — 10 cm 


olduğuna göre, 


>» 
x 
w 


IABIzx kaç cmdir? 


A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 
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11. 


12. 


13. 


14. 


AP paralelkenar, 
A(CDE) - 16 cm?2, 


A 
A(EBF) - 4 cm? 
olduğuna göre, 


A 





A 
A(ADE) kaç cm? dir? 


A)20 B) 24 C) 25 D) 28 E)30 
ABCD paralelkenar, D ç 
(CHJ 1 JAHJ, 

IBHI - 6 cm, : 
ICHI <8 cm, İH 
ABI - 15cm 0 va b 


olduğuna göre, 


paralelkenarın (AD) kenarına alt yüksekliği kaç 
cm dir? 


A) 11 B) 12 C)18 D)14 E)15 


O 


ABCD eşkenar dört- D 
gen, |(CHJLJAHI, 
IBHIs3 cm, 

ICHI < 4 cm 
olduğuna göre, 


b 
w 
vw 


IBDI > x kaç cm dir? 


A) V5 B)2V5 C)213 D)4v3 


ABCD eşkenar dörtgen, D 
IACI — e birim, 
IBDI — f birim, 


lABI - a birim ve 
Bİ 
2a—f 2a4f © 


olduğuna göre, 


18 


A(ABCD) kaç birimkaredir? B 


11 


A)2 Iz 


© 


B)3 Dz 





(AD) /(BCI 


olduğundan 
m(ADE) * 409 - 909 


> MADE) - 509 





yz509 ise 
Xx*2y 180“ 
olduğundan 
X*2.50'9- 1809 
x-809 dir. 
Doğru Seçenek E 


m 


M(BAE) < mMDAE) -o 
ise 


m(AED) - « olup 





IDAl -IDEl 9cm 
olup, 


xz6cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 


pa 
ABC de açıortay te- 


oreminden 
lABI - 3k ise 
LACI > 5k dır. 


pm 


Ç(ABC) -32 
8k-8-32 —k-3velAB-3k-3.3-9cm 


pm 


olup Ç(ABCD) - 2.(8 4* 9) - 34 cmdir. 





A0 3k B 


Doğru Seçenek D 


<a D G 


AEC de açıortay 
teoreminden 5k 


LAE| - 3k ise Ni 
LACI - 5k dır. / 6 

A A 
AEC (3k, Ak, 5k) üç- K 


geni olup 
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A 
. ADBde Pisagor 


Çözümler 
day şa 


IECI-8-4k—>k-2 ve İMEİ-6cmolup 


A(ABCD) -lAEl.IBCI-6.5-30cm2dir. 


Doğru Seçenek D 


M(ABC) — 120' olup 


A 
EBC de Cosinüs teoremin- 


den 





7x2 432-2 x.3 (cos 1209) 
49-X249-2.x.3. (7) 

0x2 43x—40 

0-(X—5)(x48) 

xz5 olup 

A(ABCD) <-5.5. sin 120: - 25 Vİ z 2EVS yz 


dir. 


Doğru Seçenek A 


bağıntısından 


IDBI > V202 — 122 





IDBI - 16 cm dir. 

A A 
DKE- BKAK(A.A.A) 
olup 


IDE IDKI 8 2 
ABI “ IKBI “20 “5 ve 





A 
A(ADB) - 125 “© - 96 cm? olup 
A pa 
A(KAB) > A(ADB). > 2 “lom?'dir. 


Doğru Seçenek B 








Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





IBHI - IDLI <2 cm velCHI —IALI 8 cm dir. 
AKD de Öklid bağıntısından 

>e.f-80 olup ILK? -X2-2.8-16>x-4 
DHC de a? - Ş? 4 y A(ABCD) -(8 42) .(4 46) 


4a2 -e24f2 dir. 10.10 100 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek C 


(04 97-202 





©e241242.e,1-4000lur. 
e? 4 f2 — 240 yerine yazılırsa 
4.a2-240—a2-60 
a-2V15.cm ve 10. 1ECI—2n ise 
Ç(ABCD) -4.a-8 V15 cmdir. 


IDE -3n 


A A 
Doğru Seçenek C BFK - BDC olup 
IBFI  IFKİ 
IBDI © IDCİ 


5k 10 
> ök-5n— 5n - 16 





(EPJ / TAFI çizilirse xz5n - 16cm bulunur. 


A 
DAF de (EPJ 
orta taban olur. 


Doğru Seçenek D 








IEPI — a ise 
!AFI — 2a ve 
IFBI — 2a olur. 11. CDE - BFE olup 
EKP - cp SPK! 1 gı ICE)? 16 
> iKi 4 olup | - 2 
1BE| 4 
IKPIzn—IDKIi—4n veiPFi- 5n dir. ICE| 
A İBEİ “ 2 olup 
A(EKP) — S ise 
IBE| —n ise 


A A 
A(DEK) - 4S ve A(DKC) - 165 dir. 


A pŞ 
A(DEC) - 2. A(ABCD) (Neden?) olduğundan KE Vel rez olu 


A A 
FEB - FDA olduğundaniFa|-35 > İBAl-3 


A 

A(DEC) - 20S > A(ABCD) - 80S dir. A 
pa 

A(EKF) -6S-6>S-1 ve O halde A(ABE) -2.4-8cm2ve 


A 
A(ABCD) -80. 1-80 cm? dir. A(ADE) - 16 48 - 24 cm? dir. 


Doğru Seçenek E Doğru Seçenek B 


<— 
20 428-1809 12. HBC de 
>0a4*B-909 olup IBC! - 10 cm dir. 


A 
m(AKD) < 90" dir. A(ABCD) -15.8-10.Xx 





ABHL ve CDLH eş xz12 cmdir. A 15 B EH 


şekiller olup 





Doğru Seçenek B 
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13. 


14. 


15. 


Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





pm 


BHC (3k, 4k, 5k) üçgenidir. IBC! — 5 cm olup ABCD 
eşkenar dörtgen olduğundan 
(ABI — 5 ve lAHI — ABI * 1BHI 

-543-8cm 
mM(AHC) —90* oldu- R 7 
ğundan Pisagor ba- 
ğıntısından 


JACI - 45 cmdir, 





N 5 SH 
Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve 
diktir. 

«<. — 


KBC üçgeninde m(BKC) - 909 olduğundan 


<a 
CKB de Pisagor bağıntısından IKBI — v5 
> Xx 2IKBI - 215 cmdir. 


Doğru Seçenek B 


ei e 
Baf “ Dayi “18 
2a1di-e2asei 
4a“ —f z 
2e9f 
4-18 


ef 
Za? 9 olup, 


— 
m(AKB) — 909 olduğundan Pisagor bağıntısından 
4a? -e24f 

e“ ef N 
ig 9 —ef-9olup A(ABCD) — > olduğundan 
A(ABCD) > 2 cm? olur. 


Doğru Seçenek D 


— 


M(DAH) — 60' dir. 

Dik üçgenden 609 lik 
açının karşısındaki ke- 
nar 309 lik açının kar- 
şısındaki kenarın v3 
katı olduğundan 


IDHI — 4V3 cm olur. 


A 4H 8 B 


A(HBCD) — A(ABCD) — AÇADH) 


— 12.4v3 ak — 40N3 cm? dir. 


Doğru Seçenek B 
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16. 


17. 


18. 


D Z (0 
2 
A z B 8 F 
<— <— 
DEC - FEB olduğundan 
z.10 , 80 
giy v7 


ABCD eşkenar dörtgen olduğundan 








!ABI —IDCI —zdir. DKC — FKA olup 
im 80 52516 
Z4B gay eyeiymmele.em 


> Ç(ABCD) -4.2-4.16-64cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


5 B 
A 
ABD de açıortay teoremine göre 
lADI 4k > IABI — 5k ve 
ABD (3k, 4k, 5k) üçgeni olduğundan 
3k-445-9—>k-3 olup 
IADI-4.3- 12cmolup 


A 
O halde A(ABCD) - 2. A(ABD) 


AABOD) - 2. 2-2 - 108 cm? dir. 


Doğru Seçenek E 


pc de Pisagor bağıntısın- 

dan 4y74y7 5? 

5y2 -25—y7-5 

A(ABCD) - İV ay2 
z4.5-20cm2 

dir. 





Doğru Seçenek B 








Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





19. 


20. 


21. 


(EFJ nin uzantısı (BC) 22. 





yi H de kessin. 


İDFI — SIFCI veril- 


diğinden 
<a << 
FED — FHC olup A B 





IEFİ — 9 cm ise İFHI <3 cm dir. 


Buna göre !IEHİ - 12 cm olup 





A 


A(ABCD) — IBCI. IEHİ olup 
JAEJ n IBC) — (K| olsun. 
A(ABCD) - 8.12 - 96 cm? bulunur. N 
Doğru Seçenek C (BHJ 1 JAKJ ve (BH) açıortay olduğundan BAK 


üçgeni ikizkenar üçgendir. IKCI — x ise 


pm pm 
lABI > 12 * xolup KEC - KAB olup 
IKCI JECI ox 3 
IKBI “TABİ * x12 7 X412 


olup x—3velABI—-3 4 12-15 cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 





e — 
M(DAB) * m(ADC) — 1809 olduğundan karşı durumlu 
açılar gereğince m(DEA) - 909 dir. ((DEJ ve JAE)J açı- 
ortay). (EFJ nin uzantısı |ADJ yi K noktasında kessin. 


23. ABCD paralelkenarı için 
(AA'J / (BB') // (CC) /1DD') iken 


E noktasının kenarlara uzaklığı eşit olduğundan (EFJ lAA'I 4 (CC'I — IBB'I 4 IDD'I olduğundan 





orta taban üzerinde olup DEA dik üçgeninde; 846-241DD'lolup 
IDKI < IKAl — İKE 5 cm olup JDD'1z 14— 2 - 12 cm bulunur. 
IKFI <lABI-54 12-17 cmdir. Doğru Seçenek B 
Ç(ABCD) — 2.(10417) - 2.27 - 54 cm bulunur. 
Doğru Seçenek D 
24. 
am pm 
DEK - BAK oldu- FA PERİ ARA 
ğundan > 
a 
A(DEK) . Di di 
—— 219-5 A 2a B 

A(BAK) 
olup A 3k B (AFI yi çizelim. 

—— A(AEF) | 3 gir 
A(DEK) - 4S ise A(ABCD) 78“ 

<—— 
A(BAK) <9Sdir. !ABI — 21DE| olduğundan 
IDKI — 2a ve IKBİ — 3a denirse A( DAK) — 6S olur. DKE - BKA olup AKI — 2.1KEİ dir. 

una göre A(ABCD) — 2.0DAB) - 2.15 - 30S dir. Buna göre A(EKF) - S ise A(AEF) - 3S olup 

e) EN al <a 
A(EKBC) —- 30S — 19S — 115 bulunur. AÇAEF) 3 N eri ei 
A(ABCD) - 30S - 60 cm? den S - 2 cm? ve GA; Oy ŞAMEP)-v9c1ve 
— 
A(EKBC) - 11.2 -22cm2 dir. A(EKF)-S-— > - 8 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek B 


Doğru Seçenek A 
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25. 


26. 


Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 









Ak '3a | B 


IEFI za, IKLI -3a, 
—  — 


lABI < Sa olsun. ENF - LNK olup bu üçgenlerin 
2 MR 1 

yüksekliklerinin oranı da g olur. 

Yani ENF üçgeninin yüksekliği h ise LNK üçgeninin 

yüksekliği 3h tır. 

AÇ(ENF) #A(LNK) zz.a.h*tz.3a.3h 


e. 18>ah-3,6olup 


A(ABCD) - 5a.4h — 20.(3,6) - 72 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek E 





Açıortay üzerindeki bir noktanın açının kollarına olan 

uzaklığı eşit olduğundan 

(EFJ 1 (AB) çizilirse IEHI — IEFİ > 4 cm olur. 
“1 TE 2 

A(AEB) 5 IABI .IEFİ < 5 15.4 - 30cm“ bulunur. 


Doğru Seçenek D 








21. 


——— 4g———— 
DK C 
NE 
w 
G 
A H 


(ADJ // (BC) olduğundan karşı durumlu açılar ge- 
reğince 

m(DEĞ) z90'dir. 

Buna göre IDCI — 10 cm (6, 8, 10 dik üçgeni) dir. 


-— 


(EH) ın uzantısı (DC) yi K da kessin. DEC den 
6.8 - 10.1EKİ yazılırsa |EKİ -15 -4,8 cm olur. 


A(ABCD) — IDCI, IHKI — 10 .(3 4 4,8) 
A(ABCD) — 10.(7,8) - 78 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek C 





(DB) çizilirse DAB üçgeninde (DFJ ve (BEJ 
<< 

kenarortaylar olup A(EAFK) — 3 A(DAB) dir. 

<-—- 
Buna göre A(DAB) - 3.12 - 36 cm? olup 
<a 

A(ABCD) - 2.A(DAB) den 

A(ABCD) - 2.36 - 72 cm? elde edilir. 
Doğru Seçenek B 

















1. 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen, 

(DO) açıortay, 
(COJ açıortay, 
IDO!-6 cm, 

IDCI - 


A B 


Yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 
96 cm? olduğuna göre, 


IDCI — x kaç cm dir? 
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 16 


ABCD bir parale!- 
kenar, 


lABI — 6. IAEL, 
IBCI — 4. IBFI F 


A E B 


Şekilde EBF üçgeninin alanı 5 cm? olduğuna göre, 
ABCD paralelkenarının alanı kaç cm? dir? 


A) 96 B) 84 Cc) 72 D) 60 E) 48 


ABCD bir paralel- 
kenar, 
!IDEİ — |EAJ, 
LAFI — |FBİ, 
A F B 


pa 


Yukarıda verilenlere göre, Alek ODİ oranı kaç- 


tır? 


Ag B)7 C) 5 D) E) 3 


ABCD eşkenar 
dörtgen, 


— 


m(BFE) — 909, 
lABI — (BE! -8 cm 





A 8 B 8 E 


Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç 
cm? dir? 
A) 1612 
D) 24V3 


B) 24V2 
E) 32V3 


C)30v2 
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ABCD bir 


paralelkenar, 
(BK)J açıortay, 
KM 1 BC, 
IDC! - 12. cm, 
IKMI 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, AKB üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)12 oB)18 C)20 D)24 E)30 


ABCD bir 
paralelkenar 


IDEL 2cm 
lECI < 1 cm 


Yukarıdaki şekilde taralı DAF üçgeninin alanı a 
cm? olduğuna göre, ABCD paraleikenarının alanı 


kaç cm? dir? 
AZ BB Şİ D4a Esa 
3005 7ÖSS 


ABCD paralelkenarı, şekildeki gibi kenarlarına para- 
lel doğru parçalarıyla dört bölgeye ayrılmıştır. Bölge- 
lerden ikisinin cm2 türünden alanları içlerine yazıl- 


mıştır. 
D C 





A B 
ABCD paralelkenarının alanı 234 cm? olduğuna 
göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 17,5 B) 20 C)22,5 D)25 E) 27,5 














F “ B 
ABCD dikdörtgen, m(FCB) — m(DCE), 
IFBI < 4 cm, İAEİ < 6 cm, IEDI 8 cm 
olduğuna göre, 
A(AFCE) kaç cm? dir? 


A) 268 B) 250 Cc) 252 D)240 E)224 





A 


ABCD dikdörtgeninde; IBCI - 8 cm, 
IFCI — 6 cm, IECİ — 4 cm olduğuna göre, 


ADE üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 90 B) 81 Cc) 72 D) 64 E) 56 


B 
ABCD kare, |AC)| köşegen, 
IECI — 2 cm, IBEİ - 2113 cm olduğuna göre, 


karenin alanı kaç cm? dir? 


A) 81 B) 72 C)64 oOD)56  E)49 


AE B 
ABCD ve AEFK kare, 
IFDI - 5 cm ve IFCI - 4V2 cm olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 64 B) 60 C)56 O(D)49  E)36 





ABCD dikdörtgeninde 


IECİ — 41DE|, IFCI — IFBI olduğuna göre, 


MABOD) oranı kaçtır? 


4 11 9 2 
Aş B) 50 Cc) D)5ö E)5 


© 


EA 40 B 


ABCD dikdörtgen, m(EDB) — 909, 
IEA — 20 cm ve IABI — 40 cm ise 


IKCI  x kaç cm dir? 


A) 4v11 B) 5V11 C) 6V5 
D) 8v5 E) 8V11 








Dikdörtgen — Kare ve Deitoid 





10. 


al D GC 

ABCD dikdörtge 4 
ninde 
ICNJ, ACB açısının 
açıortayı,  S 
INBI - 3 cm ve A 5 N B 
IANI - 5 cm ise 
IDNI kaç cm dir? 

A) 3v5 B) 4V3 Cc) 2v14 

D) V58 E) V61 


Kenar uzunlukları tamsayı olmak üzere, alanı 60 
cm? olan ve çevreleri birbirinden farklı kaç tane 
dikdörtgen vardır? 


A) 15 B) 14 Cc) 12 D) 10 E)6 


ABCD kare, 
IADI -8 cm, 
IFBIiz2 cm 
olduğuna göre, 


IDE! - x kaç cm 
dir? 


A? AB? 97? m7 


ABCD kare, 
(FE) 1 (DCIJ, 
IFAl — IFBI — IFEİ, 


lABI < 16 cm olduğuna 
göre, 





A 
A(FAB) kaç cm? dir? 


A) 52 B) 48 C)45 


D) 36 


E)32 
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11. 


12. 


13. 


14. 


ABCD kare, 

IDE! — 21AEL|, 

IAFI 3 cm ve 

IFBI - 9 cm olduğuna göre, 





âÂ 
A(EFC) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 45 Cc) 40 D) 36 


E)32 


ABCD dikdörtgen, 
m(AEC) - 90, 
IHCI <3 cm ve 
IBCI - 4V6 cm, 
(EKİ 1 (FCİ, 
IFKI 2 cm, A B 


olduğuna göre, 
IAB! kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 


Cc) 12 


D) 13 E) 14 


ABCD dikdörtgen, 
(ACJ köşegen, 
(EF) / TABİ, 

IKU /1CBI, 





IDE! 3cm, 
ILBI <4 cm, 


IDKI - 12 cm olduğuna göre, 
JAE| — x kaç cm dir? 


A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)6 


ABCD dikdörtgen, D 6 14.6 
m(AEF) - 909, 

IDE <6 cm, > 

IADI -8 cm ve 

IECI x 14 cm ol- A FB 
duğuna göre, 


IFBI kaç cm dir? 


10 11 
A) B)-5 


Dikdörtgen — Kare ve Deltold 





G 


15. ABCD dikdörtgen, 
M(AEB) z 90", 
IEAİ — iEBI — 1BCI ve 
A(ABCD) - 8V2 cm? 
olduğuna göre, 
IABI kaç cm dir? 
A)4 B) 6 


» 


C)4v2 o D)6v2 


16. ABCD kare, 
m(BFc) 909, 
(EF) / JABI, 
(BFI - 15 cm ve E EF 
ICFI - 20 cm A B 
olduğuna göre, 
JEFİ - x kaç cm dir? 
A) 11 B) 12 


C) 13 D) 14 


17. ABCD kare, 
(ACI ve (BD)J kö- 
şegen, 

IDE| — |ECİ ve 
IFKI > V2 cm ol- X 
duğuna göre, 


(ve) 


karenin alanı kaç cm? dir? 


A)100 Oo B)96 Cc) 81 D) 49 


18. ABCD dikdörtgen, 
(DBJ köşegen, 
İDNİ| açıortay, 
LANI — 1cm, 

INBI — 2 cm oldu- 
ğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)1 B) V3 C) 2v3 


D) 3v3 E) 4N3 


C 


E)8 


E) 15 


E) 36 


19. ABCD dikdörtgen, 
(OH) 1 (ACI, 
lAHI > 4cm ve 


pa 


A(DAH) - 12 cm? ise 


IHCI < x kaç cm dir? 


A)6 B) 9 


20. ABCD dikdörtgen, 
m(CAN) - m(NAB), 
IBNI - 6 cm ve 


JACI » |ABI - 32 cm 
ise 


D Ç 
© 
A B 
C)12  D16 E)25 
D Ğ 


N 
> ei, 
A 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 156 B) 180 


21. ABCD dikdörtgen, 

(AC) n (BEJ - (F), 
pa 

A(EFC) - 4br2, 
<a 

A(AFB) - 25 br? ise 
<a 

A(ADE) kaç br? dir? 


A) 21 B) 25 


22. ABCD kare, 
D, B, E noktaları 
doğrusal, 
mBCE) - 159 ve 
ICEl 12 cm ise 
A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A) 60 B)72 


C)192 D)200 E)216 
D E oi 
A B 
C)32 D)36 E)42 
D C 


> 
(0s) 


C)84 D) 96 E) 108 











23. 


24, 


25. 


A B F 
ABCD kare, A, B, F noktaları doğrusal, 


m(ECF) 909 ise 


— 


m(CEF) - x kaç derecedir? 


A)15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


ABCD kare, 


lAE| — |EFİ, (EFJ 1 (FBJ, 
IDEl-6cm,IDFI —8 cm ise 
!EBI — x kaç cm dir? 


A) 4N6 B) 5V5 Cc) 8v6 


D) 10V3 E) 10V5 


A B 


ABCD kare, AEFK dikdörtgen, 


IDN! — INAİ, A(AEFK) — 40 cm? ise 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 60 C)80 D) 100 


E) 120 


26. 


28. 


Dikdörtgen — Kare ve Deltold 





D 9 E 16 
Ta) 


F 
<p 
A 

ABCD dikdörtgen, 
LAFI 1 (FB), (FEJ 1 (DC, 
IDE! < 9 cm, IECİ < 16 cm ve 
IEFI - 4 cm ise 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 300 C)375 D)400 E)450 


B) 350 





ABCD dikdörtgen, 
(DE) 1 (ACI, (BFI 1 (ACI, 


IDE! - 6 cm, İFCI - 4 cm ise 


pa 


A(BEF) kaç cm? dir? 


A) 15 B20 C)24 Do E)36 


10X5 


ABCD kare, |JACJ köşegen, 
m(CBE) — 159, IBE| - 10 cm ise 
Ç(ABCD) kaç cm dir? 

B) 18v2 C) 2013 
E) 24V5 


A) 10V5 
D) 20V6 
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A A 
DEC - BFC 
(A.A. A) olupbu 


benzerlikten 


i- vi >x-24 
olup 
pa A 
A(AFCE) — A(ABCD) — A(FBG) — A(DEC) 
4.14 8.28 


A(AFCE) -14.28-—75 -—“ 5 


-392 — 28-112 - 252cm? bulunur. 


Doğru Seçenek C 


A 
EFC - EAB olup 





72cm? dir. 


Doğru Seçenek C 


(BD) köşegenini çizelim. 
IKEİ - a ise 


IKCI < IKAl <IKBI-a4*2 olup 





ABI — (a * 2) V2 dir. KBE dik kar b 
üçgeninde Pisagor bağıntısına 
göre 
a2 4(a 4 2)-(2113)2 
a? -ka?244a44-52 
2a2 44a—48-0 >a742a-24-0 
(a s6) (a—-4)-0 >a-4cmolup 
IBCI > (a 4 2) V2 
(4x2) 1N2-6V2 olur. 
A(ABCD) - (6V2)? - 72 cm? dir. 


Doğru Seçenek B 
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Çözümler 





(FHJ 1 (BCJ olsun. AEFK ve 
ABCD kare olduğundan 
kenar uzunlukları şekildeki 
gibi yazılırsa CFH üçgeni 
ikizkenar dik üçgen 





olduğundan 
bv2 -4v2 olupb-4cm 


A 
DKF üçgeni özel dik üçgen 
olduğundan a-3 cm olur. 


O halde 
asb-443-7 ve A(ABCD)-72-49cm2dir. 


Doğru Seçenek D 


A 
A(DEF) -S ise 
A 
A(EFC) 4S tir. 
A 
A(DFG) - AABCD) APCD 





A B 
sg « MAPCD) , A(aBCD) - 208 


A 
ve AÇADA) « AARCD) 20.8. oç 


olup taralı alan: A(AFED) - 11S 


A(AFED) 1S 11 
A(ABCD) “205 720 “ır. 


Doğru Seçenek B 


A 
DBE üçge- 
ninde Öklid 
yükseklik 





bağıntısına E 
göre 
LADI2 - 20. 40-800 >IADI-20V2 cmdir. 


IBCI < 2W2 cm olup CEB üçgeninde Pisagor 
bağıntısına göre; 


IECİZ — 602 4 (20V2)2 — 202 (32 4 2) 
VECİZ - 202.11 1ECİ -20V11 cm 








A A 
DCK - BEK (A.A.A) olduğundan 


DE Ni 50 Ni z olduğundan İCKI — x — 2k 
> |EK| 3k 

olup 3k 4 2k — |ECI - 20V11, 5k -20V11 
> kz4vT1 olup 


x-2k-2.4N11-8V11 cm bulunur. 
Doğru Seçenek E 


A 5 N 3 B 


CAB üçgeninde (CNJ| açıortay olup 


NA) z ; olduğundan 


isa -ök denilirse, 


CAB üçgeni (3k, 4k, 5k) dik üçgenidir. 
lAB!-4k-8 cm isek-2ve!BCI-3.2-6cm 
olup IADI < 6 cm ise DAN üçgeninde Pisagor ba- 
ğıntısına göre 
IDNI2-62452-36425-61 
IDNI < V61 cm dir. 

Doğru Seçenek E 


A B 
a.b—60 >a-$ 


b sayısı 60 ın pozitif bölenleri olacaktır. 
6022.31 51<(241).(1414X141) 
23.2.2212 

olup bunların yarısı kadar dikdörtgenin çevreleri 

farklıdır. 

a |60 

b (1 2 3 4 5 6 
Doğru Seçenek E 
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9. 


10. 


11. 


Dikdörtgen — Kare ve Deltoid 


IFCI-6 cm ve 


A 
IDCI -8 cm olup CDF de 
Pisagor bağıntısına göre 





IDFI 10cm dir. 
A A 
CEF - AED olup 
(GFI 6.3 3k, 
TADI “8747 4k 9UP 
IDFI-4k4*3k-7k-10cm 


10 


ise ks xa? -? cm dir. 


Doğru Seçenek C 


IFHJ 1 (AB) olsun. 
IAHI — IHBI - 8 cm ve 
IEFI xx olduğundan 


IFHİ > 16—Xx tir. AFH dik 
üçgeninde Pisagor bağıntısına 





a 
göre, 
XxX 824 (16—x)2 
X2 564 4 256—32x4X2 
32X-320->x-10cm 
IFHI - 16—10-6cm ve 

A 16.6 > 
A(FAB)-—5- 48 cm“ dir. 


Doğru Seçenek B 


IDE| — 21AE| ve 
IDAJ — |ABI — 12 ise 
IAEl 4cm ve 


IDE! - 8 cm olup taralı alan 





S ise 


A A A 
S - A(ABCD) - A(CFB) — A(EAF) — A(DEC) 
.152.9.12 4.3. 
z 12 5 
- 144—54 6-48 
-36 cm? dir. 


Doğru Seçenek D 


Dikdörtgen — Kare ve Deltold 





A 
16. BFC de Pisagor bağıntısın- 


dan 


12. (HK) çizilirse 
ya 
IHKI - 4V6 ve EFC de 
Öklid bağıntısında 
JEHIZ2-2.3-6 dır. 
LEHİ > V6 cm olup 


IBCI — 25 cm dir. 


â 
BFC de alan bağıntısından 





25.IFH1-15.20 





>IFAI— 12cm dir. 


A A 
EFH — EAK m 
Sığ 8 !AKI > 10cm x412-25-x-13cmdir 
5V6 7 e i 
ve |ABI -1043-13 cmdir Doğru Seçenek C 


Doğru Seçenek D 


17. ABCD karesinde Nez/ 
13. Dikdörtgen bir paralel- ikileme pe 


â 
Kep Olup dale alara IDE| -ECİ olduğundan ADC 
de F noktası ağırlık merkezi- EN 





eşittir. O halde 
3.12-4.x dir. A B 
>xz9cmdir. O halde IFKI - V2.cm ise 

IDFI - 2V2 cm ve 


IDKI — IKBI - 3V2 cm dir. 
IBDI - 6V2 cm ve karenin kenar uzunluğu 6 cm dir. 


A A(ABCD) - 62 - 36 cm? bulunur. 
14. ADE de Pisagor. 


bağıntısından 
IAEl - 10 cm dir. 


Doğru Seçenek E 


IFKI çizilirse 





â A 
ADE - EKF dir. 
6 8 64 


Bax ag 





18. 
14 Şiz XX Xxz cm bulunur. 
Doğru Seçenek A 
ya 
ABD de açıortay teoremine göre, 
İBAl <7 olup IDBİ - 2x ise 
D Cc IDA| — x tir. DAB de IDAJ DB! olu 
15. aV3.a-8V2 Ri) di 
E — 
— a2-8 : m(DBA) -30* dir. O halde 
a a Pa 
>a-212cmve m(AND) - 60* ve 
LABI - 2V2. v2 X EB B xs1.N3V3 olup 


(ABI - 4 cm dir. A(ABCD) — 3V3 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D 
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Dikdörtgen — Kare ve Deltold 





19. 


20. 


21. 


pm D 
AÇADH) « AHLİDA gan 
41DHI 
12 SEE 


> IDHI - 6 cm olur. 


— B 
m(ADC) - 90* olup 


ADC üçgeninde Öklid yükseklik bağıntısı uygu- 


lanırsa; 
IDHI2 — AHI . IHCI 
67 -4.x >x-9cm eldeedilir. 


Doğru Seçenek B 


(ANJ, CAB de açıortay 
N 
< 
B 


olduğundan 
INHJ 1 (ACI çizilirse 
ey 1 
A(ACB) — 31ACI. INHI * 3 IABI . INBI 


IBNI — INHI - 6 cmolur. OÂAA 


JABI 4 IACI) . INBI . 5 


a 1 
A(ACB)-7.32.6-96 cm? ve 


pm 
A(ABCD) - 2.A( ACB) - 2.96 - 192 cm? elde edilir. 


Doğru Seçenek C 


(EC) /1ABI 
olduğundan EABC 


dörtgeni bir yamuk olup 
7 <— 


A(AEF) -A(BCF)-S 


olur. 





(AC) köşegen olduğundan 

<a <a 
A(ADC) - A(ACB) dir. Buna göre 
X*S44-254Sden 
Xz25—4-21br? bulunur. 


Doğru Seçenek A 
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22. 


23. 


24, 


(ACI köşegeni çizilirse 


(AC) 1 (DEJ olur. Buna 
göre CKE dik üçgeninde; 


m(KCE) — 609 olup 
m(CEK) - 309 dir. 





ICEİ - 12 cm verildiğinden 


ICKI <- 6 cm dir. Böylece IACI - 12 cm olup 


2 
A(ABCD) -—5—---7--72 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 


ABCD karesinde 
mDCE) ave 
mBCE) — $ denirse 
&*B90' oldu- 
ğundan ve 





m(ECF) - 90* verildiğinden m(BCF) — « dır. Buna 
<< —— pm 

göre CDE de m(CED) - $ ve CBF dede 

m(CFB) - 8 dır. (A.A.) benzerliği 


<a pa 
gereğince CDE - CBF olup ICE! - ICF dir. Buna 
göre m(CEF) — x - 459 bulunur. 
Doğru Seçenek C 
DEF dik üçgeninde p 8 — ç 
6 U 
IDEl 6cm, p 
i E 16 
IDFI 8 cm ise 10 a 
IEFI — 10 cm olur. A B 


<— << 

DEF — CFB olacağından 

IDE! IDF 6 8 

GFI “ İGBİ den İCERİ “ 16 den ICFI < 12 cm olup 
CFB dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 

IBFI — 20 cm bulunur. 


Buna göre EFB dik üçgeninde Pisagor bağın- 
tısından; 


X2 - 102 4202-500>x- 10N5 cm olur. 
Doğru Seçenek E 





Dikdörtgen — Kare ve Deltoid 





FC 


25. (NE) çizilirse, 27. Bir dikdörtgende kö- 


A(NAE) — 3 A(AEFK) şegene karşılıklı köşe- 
lerden inilen dikmeler eşit 








Kı 
olup olduğundan 
A(NAE) — al 20 cm? 
GİNE ee IDE| - IBFİ - 6 cm ve 
dir. dolayısı ile IAE! - ICFI - 4 cm olur. |EFİ - x olsun. 
!ANI — INDİ verildiğinden ADC dik üçgeninde Öklid yükseklik bağıntısından 
pa 
A(ABCD) — 4.A(NAE) olup IDER - |AEİ . IECİ yazılırsa 
A(ABCD) - 4.20 - 80 cm? bulunur. 62-4.(X44)>x-5cmolur. 
pan 
Doğru Seçenek C A(BEF) - ER ER - > - 15 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 
28. (BD) köşegenini çizelim. 
> il D 9 E 16 C 
26. (EF) nin uzantısı (ABİ yi ABCD kare olduğundan 
H noktasında kessin. & m(GKB) - 90* ve ça g 
AFB dik üçgeninde Öklid m(BEK) < 60 dir. da 
yükseklik bağıntısı A B 


A 9 H 16 B BEK (309 — 609 — 90“) 
uygulanırsa; 
dik üçgeninde IBE| — 10 cm verildiğinden 


IFHIZ — (AHI , IHBİ > IFHI2 — 9.16 
IKE| - 5 cm ve IKBI < 5V3 cm olur. 


> IFHI-3.4- 12cm olur. 
IBDI  10V3 cm dir. 


Buna göre |EHİ — 12 4 4 - 16 cm olup 
Buna göre IBDI - V2 . IABI den 
A(ABCD) — |ABI . IEHİ — 25.16 400 cm? bulunur. 

10V3 - v2. IABI > |ABI < SV6 cm olup 


Doğru Seçenek D 
Ç(ABCD) - 4.5V6 - 20V6 cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 
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C) 40V3 


E)7 


4. 
N E 
12 
A B 
ABCD dikdörtgeninde, (EF) / (CD), 
(BFJ 1 (ACI, IAFI 12 cm, 
ABCD dikdörtgen, E, dikdörtgen düzleminde bir IFCI < 4 cm olduğuna göre, 
nokta, 
2 dir? 
IEAl — 6 cm, IEBİ - 8 cm, JEDİ - 10 cm MERERE kay ero eli 
olduğuna göre, IECI <x kaç cm dir? A) 32V3 B) 36V3 
A) 8v3 B) 11 o) 6v3 D) 42v3 E) 48V3 
D) 9v2 E) 12 
A D 
D 4 E 5 Ç Bi 
2 2 
E 
Xx 
A B D C 
A ikdö E z90 
RPdiNar Jen LAR) al ABCD kare, BD köşegen , !AEl — IFCİ, İEDI - 2 cm, 
IDEİ - 4 cm, IECİ < 5 cm olduğuna göre, 
A(ABCD) - 32 cm? ise IEFİ - x kaç cm olabilir? 
2 dir? 
A(ABCD) kaç cm? dir? a ya o 06 
A) 16V5 B) 18V5 C) 20v5 
D) 24v5 E) 30v5 
DE Ğ 
6. 7 
A B 
AĞ GİNOree ele LE ABCD karesinde, İDE! - ECİ, 
M(HCD) — m(HCB), IAE! - 7 cm, A(BFC) -8 iie 146 
!EBI - 5cm olduğuna göre, 
A(AFE 2 dir? 
A(EBCH) kaç cm? dir? alm ei 
A) 19 B)215 oO(C)235 D)255 E)27 A) 12 B) 16 C) 20 
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D)24 32 





Dikdörtgen — Kare ve Deltold 





7. ABCD dikdörtgen, E 11. 


dikdörtgen düzle- 
ininde bir nokta ve 
A(ADE) - 16 cm? , 

A 
A(EBC) — 24 cm? ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 60 B) 70 C)80 D) 90 E) 100 


8. ABCD dikdörtgen, 12. 
IDE! — IECİ, 
IEFİ — IFCİ ve 


A 
A(FBC) - 16 cm? 





olduğuna göre, 
A(ABFE) kaç cm? dir? 


A) 45 


B) 60 


Cc) 70 


D) 80 


E)90 








9. 13. 
ABCD dikdörtgen, IDE| - 3. IEC! olduğuna göre 
ALABED) oranı kaçtır? 
2/7 13 33 9 39 
Mas Ba Osse Diz Pis 
14. 
10. ABCD kare, p 
E ve F kenar orta 
noktaları, taralı alan 6 
br? ise 
A(ABCD) kaç br? dir? A 
A) 18 B) 24 C)36 D) 42 E) 54 
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D C 


5 A 4 L x B 


ABCD kare |DLJ 1 (CEJ, IEAl — 15 cm, 
JALI - 4 cm olduğuna göre, ILBI—x kaç cm dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 


E)8 


ABCD dikdörtgen, 
21BKI — IKCI, 
3IEKI — IDEİ dir. 
/ABI — 12 cm ve 
!IADI-6cm 





olduğuna göre, 


A(ABKE) kaç cm? dir? 


A) 21 B) 20 Cc) 19 D) 18 E) 17 
D 

ABCD dikdörtgen, 5 < 

IBFI — IFCI , > 


IDEİ - |ECİ < 2IFBI 
olduğuna göre, A B 
<< 


MABEDİ) oranı kaçtır? 


3 
E)g 


5 1 7 2 
M5 B)5 Oz D5 


ABCD dikdörtgen, 

E ve F kenar orta nokta- 
ları, 

ICKI - 5 . IKBI, 


ICMI — IMLI ve 
—— 


A(ALE ) -2 cm? ise 





A(MLK) kaç cm? dir? 


15 12 
N7 re D) 

















Dikdörtgen — Kare ve Deitolid 





16. 


17. 


18. 





ABCD dikdörtgeninde (DFJ / |EBİ , 

MM 
(OCI / TEF), ICFI <3. IFBI, A(EKF) - 6 br? ise 
A(ABCD) kaç br? dir? 


A) 164 B) 172 C) 180 D)192 E)208 


D C 


ABCD dikdörtgen, (DB| 
köşegen, 


(CHİ 1 (DBI, 
IBCI — 15 cm, 
lABI - 20 cm ise 


A 
A(ADH) kaç cm? dir? 


A)80 B) 72 C) 81 D) 96 E) 100 


ABCD kare, 

M(EDC) 159 ve 
LAB - SV2 cm ise 
IDEI —x kaç cm dir? 





A) 8v2 
D) 15 


B) 10 
E) 15v2 


ABCD kare, 

IDE! — !AEJ, 

(EH) 1 (GFI, 

/AFI 3cm, 

IFBI — 9 cm ise 

IEHI — x kaç cm dir? 





A)3 B) 4 
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19. 


D Xx E C 


A 6 
ABCD dikdörtgeninde m(EAF) x m(BAF), 
ICFI <2 cm, IBFI -3 cm ve (ABI <6 cm ise 


15 17 9 7 5 
A7 B) 7 © 5 D)5 E)5 
20. ABCD kare, R Ç 
IEBİ — IECİ, 
(DHJ 1 JAEJ ve E 
lABI -12 cm olduğuna göre, pa 
AHI - x kaç cm dir? MW ğa B 
8V5 v5 8V5 
ER ira gi 
10V5 12V5 
D) —— E)-— 


21. 


ABCD kare, E ve F kenar orta 
noktaları, (CEJ 1 (DF), 


IBCI > 10 cm ise 


taralı (CKEB) bölgesinin 
alanı kaç cm? dir? 





A) 45 B)5G O(C)55 D)GO E)65 


ABCD kare, O ağırlık 
merkezi, (OEJ 1 (OFJ ve 
A(ABCD) - 60 cm? ise 


taralı (DFOE) bölgesinin 
alanı kaç cm? dir? 





A) 10 B)15 C)20  D)25 


E) 30 


Dikdörtgen — Kare ve Deltold 





23. 


© 
AZE 8 B 
ABCD dikdörtgen, (DH 1 (CE), 


IAEl 4cm, IEBI - 8 cm ve IBCI — 6 cm ise 
IDHI — x kaç cm dir? 


A) 4,8 B) 5,6 C) 6,4 D)7,2 oE)8,4 


2. ? 


A 10 B 
ABCD kare, !CEİ — |EBİ, 
(AFJ 1 (DE) ve IABI — 10 cm ise 


IBFI — x kaç cm dir? 
A)8 B)5V3 C)10 DSV5 E)12 


25. D Cc 
Xx 
K 
Gk : 
LX 
E A B 


ABCD kare, E, A, B doğrusal, DEB açısının açıortayı 
(EK), !AFI — 4 cm, IDFI — 5 cm ise 


ICKI — x kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 
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26. 


21. 


28. 


D Cc 


A B 
ABCD kare, |EH| 1 (DA), 
ICEJ — IEBİ - |EHİ — 10 cm ise 


karenin çevresi kaç cm dir? 
A) 40 B) 48 C) 56 





A 20 B 
ABCD dikdörtgen, (DEJ | (AE), 
lAEl 9cm, IDEİ < 12 cm ve 


IABI - 20 cm ise 
-—<— 


A(CEB) kaç cm? dir? 


A) 60 B) 80 C) 96 





ABCD kare, 
(AEJ 1 (BH), (DHJ 1 (HBİ, 
IFEİ x 4 cm, IEBI — 9 cm ise 


IDHI - x kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc)4 





D) 60 


D) 100 


D)5 


E) 64 


E) 120 


E)6 








D 


A B T 


ABCD bir kare, 


FelJDT), 
ICEİZLEFİ<IFBI dir. 
<a 
Yukarıdaki verilere göre, S Lex oranı kaçtır? 
A(DBF) 
4 3 2 1 1 
Aş B)7 O)5 D)3 E)5 
1995 / ÖYS 


Bir dikdörtgenin bir kenarı 9625 uzatıldığında, 
alanının değişmemesi için diğer kenarı yüzde 
kaç kısaltılmalıdır? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E)30 
1995 / ÖYS 
D Z C 
> | 
45 Ne 
Zİ) (el 
A B 
ABCD bir dikdörtgen, 


AZ) 1 (ZYI, m(ZAB)-309, 
lADI-<45 birim, IZYI<24 birimdir. 
Yukarıdaki verilere göre, IABI kaç birimdir? 


A) 12V3 445 B) 12445 vV3 
C) 15 V3 445 D) 15445 V3 
E) 75 
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Üniversite Sınavı Soruları 


me 


D 


B 
ABCD bir dikdörtgen, KAB bir eşkenar üçgen, 
IBCI - x cm dir. 
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin alanı 
7213 cm? olduğuna göre, IBCI — x kaç cm dir? 
B)6v3 C)8V3 E) 1213 


A) 4x3 D) 10v3 


ABCD bir dikdörtgen, 
ABI — SIAET, 

IBCI < 3ICFİ 

Yukarıdaki şekilde AEFC 
dörtgeninin alanı 35 cm? 
olduğuna göre, 

ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 105 B)120  C)135 


D)150 E)175 


a pozitif bir gerçel (reel) sayı olmak üzere, ke- 
narları a cm ve (8 — 2Za)cm olan dikdörtgenin 


alanı en çok kaç cm? dir? 


A) 64 B)32 C2 D16 E8 


7. 


Dikdörtgen — Kare ve Deiltold 


ABCD bir dikdörtgen > M.C 


Nİ 





IDNI > ICLI 
IABI-6 cm 
IBCI-3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, KUMN dörtgeninin alanı 


kaç cm? dir? 


A)8 B) 9 C)10 D)13 E)14 


ABC bir üçgen, 
DEFG bir kare, 


(AHI 1 (BCI, D G 


va 


IDEİ —Xx, 
DEFG karesinin 


köşeleri, şekildeki E H F Z 
gibi ABC üçgeninin 
kenarları üzerindedir. 
!AHI -8 cm ve IBCI - 12 cm olduğuna göre, 
IDEl-x kaç cmdir? 
A)4,3 B) 4,4 C)4,5 D) 4,6 E) 4,8 
2000 / ÖSS 
ABCD bir dikdörtgen - Ş 
— 2 
m(DEF) - 90, 3 F 
IADI 3cm, 
A E B 
IDCI 4cm, 


ICFI - 2 cm, JAE| > İEBİ 


a 
Yukarıdaki verilere göre BEMERL) oranı kaçtır? 
Alan(AED) 


AZ B)3 Dz Eğ 


1 
93 g 
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10. 


11. 


12. 


ABCD bir kare 

(MDJ 1. (DKJ 

m(MKB) — 259 
— - K 

M(CDM) —x 959 A B 


Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? 


A) 45 B)30 C)225 D)20 E)15 


ABCD bir kare 
AE! — |EFİ — IFBI, 
1BGI — IGCI, 


A, H, G doğrusal, 


A EN B 
E F 
D, H, F doğrusal 


Yukarıda verilenlere göre, aki oranı nedir? 


5 4 5 
A)3 B) 4 C) 5 D) 3 E) 3 
2002 / ÖSS 





OABC bir dikdörtgen, OD 1 CA, |(ODİ — x 


OABC dikdörtgeni şekildeki gibi 8 birim kareye 


bölünmüştür. 

Buna göre, x kaç birimdir? 
2 

AZ B)3 








Dikdörtgen — Kare ve Deiltold 





13. |2003/Ö0SS 16. |2004/ÖSS 
ABCD bir dik- 
dörtgen e < 
IDE — |ECİ 
9 

IBCI — 9 cm, 
IBFI - 10 cm, 

x B 


1ABI — x cm Şekildeki gibi eş karelerden oluşan kare biçimindeki 


Yukarıdakl verilere göre, X kaç cm dir? ızgara için 960 cm tel kullanılmıştır. 


A)8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 Bu ızgaranın çevresi kaç cm dir? 


A) 240 B)320 C)384 D)448 E)480 


1. 


ABCD bir kare 


m(DEB) - x 17. (200476SS 
EA B 


Yukarıdaki şekilde IACI z IBE! olduğuna göre, x 
kaç derecedir? 





H 4 A 12 B 


A) 37,5 B) 45 C)52,5 D)60 E) 67,5 
ABCD ve HAFE birer kare 


IHA| < 4 cm, ABI — 12 cm 

Yukarıdaki verilere göre, taralı alanların toplamı 

kaç cm? dir? 

A) 36 B) 40 Cc) 42 D) 50 E) 56 
16 


ABCD bir kare 
lAEİ < İEDİ 


Şekildeki EAL üçgeninin 
alanı 5 cm2, FLB 


üçgeninin alanı 25 cm? 





olduğuna göre, 


karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? 


A)8 B) 9 C) 2v5 
D) 4y5 E) 5V5 
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ABCD ikizkenar 


yamuk, 

(DCJ / (ABI, 

lADI — IBCI, 

IDCI < 10 cm, 

LABI — 20 cm ve 
A(ABCD) - 180 cm? 


olduğuna göre 
Ç(ABCD) kaç cm dir? 


A) 68 B) 62 C) 60 D) 56 E) 54 


ABCD dik yamuk, 
m(ABC) —90* 10 
LAE| — NEDİ, 
ICFI 4 cm, 
IEFİ < 10 cm ve 


IBFI - 16 cm ise 
IABI * IDCI kaç cm dir? 
A)20 


B) 19 C) 18 


D) 17 


E) 16 


ABCD yamuk, 
(DCJ / (AB| 
IDC -4cm 
(ABI - 9 cm ve 





A(ABCD) - 39 cm? ise 


A 
A(EBC) kaç cm 2 dir? 


108 105 
A) 75 


Bea <a aş. lag 






(Gözümlü) 
ABCD yamuk, 

(DC) / ABI, 

ICE| — BET, 

(AEJ açıortay, 

IDCI - 4 cm ve 

(ABI -8 cm 


olduğuna göre 
JADI - x kaç cm dir? 


A) 15 B) 14 C) 12 D11  B10 


ABCD yamuk, 
JEFJ orta taban ve 


taralı alanların 
toplamı 15 cm? ol- 





duğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 75 B) 72 


Cc) 60 


0) 50 E)30 


ABCD ikizkenar 
yamuk, 


(ACI 1 (BD), 

ADI — IBCI, 

IDC! - 4 cm ve A 12 B 
ABI — 12 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)100 o B)96 C) 81 D)64 o E)49 








Yamuk 


7. 


10. 


ABCD yamuk, 
(DC) / (ABI, 
IDCi - 10 cm, 
lADI - 15 cm, 
ICBI - 18 cm ve 
!ABI — 25 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 252 B) 256 


ABCD yamuk, 
m(ADC) - 1209, 
!ADI -6 cm, 
IDCI — 4V3 cm, 
ABI - 8V3 cm 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 42 B) 45 


ABCD yamuk, 
İCEJ ve (DFJ 
açlortaylar, 

IFBI 6 cm, 
!AEl1-8 cm, 

IDCI - 10 cm, 
Ç(ABCD) -50 cm 
olduğuna göre 


IEFI —x kaç cm dir? 


A)4 B) 3,5 


ABCD dik yamuk, 


(AKJ 1 (BC), (KHJ 1 (ABI, 
ICKI — IBKI, IKHI < 6 cm, 


IDCI 9 cm 


olduğuna göre 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)169 oOB)144 


C) 260 


W8 C 
12. 
6 
A e 8 


c)3 


C) 135 


a — 11. 
15 18 
A 25 B 


D)272  E) 280 


C) 48 DS?  E)S4 


D  C 
JAN i 
A 8 E »x F 6s B 


D) 2,5 E)2 


D 9 C 
a 





D)130  E)120 
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14. 


ABCD ikizkenar yamuk 
m(ACB) - 909, 

(BKJ açıortay, 
IADI<IDCIZICBI-6 cm 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 30v3 C) 2713 


E) 20Vv3 


A) 32V3 
D) 24Vv3 


ABCD yamuk, 
(KL) TABİ, Kk ZA 
IDCI-3 cm, 

IABI <9 cm ve 

A(ABCD) - 60 cm? A 9 B 


— 


olduğuna göre 


A(KLCD) kaç cm? dir? 


72 


70 
B) 5 


7 
AŞ co) 


ABCD dik yamuk, 
(CH) £ (DB), 
I(CHI <3 cm, 
IDHI 4cm, 
IDAI - 12cm 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)118 OoB)120 C)124 D)126 E)130 


D C 
ABCD yamuk, 
—— 
A(KDC) - 4 cm? , 
—— 


A(KAB) - 16 cm? 


olduğuna göre 


>» 
w 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)27 o B)28 Cc) 30 D) 32 E) 36 


15. 


16. 


17. 


18. 


amuk 





Şekilde ABCD dik yamuk, 
ILKİ £ JADI, 

(FEJ £ (AD), 

IKLI 8cm, 

IEF! > 10 cm, 

IDKI — IKEl — (AE - 4cm 





olduğuna göre A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)96 oO(B)100  C)106 Oo D)108 E)110 


20. 


ABCD yamuk, 
(EFJ orta taban, 
IKLI <4 cm, 
ILFIz2cm 


olduğuna göre 





lABI # IDCI kaç cm dir? 


A) 16 B) 18 Cc) 20 


D) 22 


E) 24 


21. 


ABCD yamuk, 
m(DAB) - 609, 
M(ABO) - 309, 
IDCI > 4 cm, A B 
lADI 6 cm ise 

A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 30v3 Cc) 2713 


E) 20V3 


A) 36v3 
D) 2413 


ABCD dik yamuk, 
!ADI — (ABI, 

IDCI - 6 cm, 12 
IBCI — 12cm 


olduğuna göre A B 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 96 B)108 ©)117 D)121 E)126 
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19. 


ABCD bir dik yamuk, O 

TADI 1 (DCI, 

(ACI 1 (CB), 6 

IADI -6 cm, 

IDCI — 4 cm ise A B 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 51 B)54 o C)57 D)63 OE)65 

ABCD bir yamuk, D ç 

IDCIJ / (ABI, 

(ACI 1 (BD), 

IACI — 12 cm, 

IBDI - 16 cm ise A B 

lABI #* IDCI toplamı kaç cm dir? 

A) 20 B) 24 Cc) 28 D) 30 E) 32 

ABCD ikizkenar De — 

yamuk, 

(DCJ / |ABI, 

(AC) 1 (CBJ, 

ADI  IBCI, A 55 “B 

IDCI-7cm, 

lABI — 25 cm ise 

A(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 144 B)164 C)192 D)198 E)208 
. ABCD dik yamuk, DR O 

(DC) / (AB), 

(ACI 1 (BDJ, 

IDCI-8 cm, 

IABI — 18 cm ise A 18 B 

A(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 128 B)144 C)152 D) 156 E) 160 








amuk 





23. 


24. 


25. 


A Xx B 


ABCD bir yamuk, (DC) / (ABI, 


M(ADC) — 2.m(ABC), 
JADI 12 cm, IDCI — 10 cm ise 
IABI < x kaç cm dir? 


A) 11 B)16 (o(C)18  D)20 


“NN 
A B 


ABCD ikizkenar yamuk, 
(DCJ / (ABI, IADI — 1BCI, 


lACI —- 12 cm, m(CAB) - 309 ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


E) 22 


A) 24V3 B) 36V3 C) 443 


D) 52V3 E) 60V3 


A KX L B 
ABCD bir yamuk, (ACJ n (BD)| — (O), 
IDCJ / (ABI, (DAJ 7 JOK|, (OLJ / (CBI, 
IDCI - 10 cm, ABI —- 30 cm ise 


IKLI < x kaç cm dir? 


A)6 B7,5 C)10 D) 12,5 





E) 15 
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27. 


28. 


A B 
ABCD bir yamuk, JADJ 1 (DEJ, 
ICEL - 1EBI, (DCJ / JABI, 

IADI — 20 cm, IEDİ — 8 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 120 B)140  C)160 D) 180 


D 4 E2C 


A—y— pg B 


ABCD yamuk, (DC) // (ABI, 
m(DAB) ni MEBA) - 90, 
IDE| -4 cm, IECI <2 cm, 
LAFI - 11 cm, IFBI « 9 cm ise 


IEFİ < x kaç cm dir? 


A)6 B)7 c)9 D) 11 





ABCD bir kare, 


M(CDE) - MDCE) > 15, 
(EH) 1 (ABI, JAEİ < İABI — 12cm, 


(AHED) yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 18V3 B) 9(V3 4 1) 
CO) A3 * 2) D) 18(V3 4 1) 
E) 18(V3 * 2) 


E) 200 


E) 15 





(DH) 1 (AB) ve 
(CKI 1 (AB) çizilirse, 


(DCI - IHKİ > 10 cm, ii 
lAHI — IKBIx5 cm / 
olup buradan A5 H 10 5 B 





!ABI * İDCİ 
2 


A(ABCD)-180— 2041) 


15IDHI < 180 >IDHI < 12 cm dir. 
AHD dik üçgeninde Pisagor bağıntısına göre, 
LADI2 - 52 4 122 - 25 4 144 - 169 
(AD! - (BCI - 13 cm olup 
Ç(ABCD) -1042042.13-56cmdir. 
Doğru Seçenek D 


(EHJ L (BC) çizilirse, 
IHCI — IHBİ olur. 


IBCI — 20 cm olup 
ICHI — 10 cm ise 





IFA110-4-6cmve a B 
FHE dik üçgeninde 
Pisagor bağıntısından 


IEH!-8 cm bulunur. (EH) orta taban olduğundan 


252.8 >a4c-16cmolup 





lAB! - IDCİ < 16 cm bulunur. 
Doğru Seçenek E 


A A 
DEC - BEA olup 
-— 


A(DEC) 4.5 
pa (g) 
A(BEA) 





A 

A(DEC) - 16S ise 
A 

A(AEB) - 81S dir. 


MADE) - A(BEC) - V16S .81S - 36S olduğundan 
bu alanlar toplanırsa 
2.36S 4 16$ 4815 - 39 > 169S -39 cm? 

- 15 cm? ve AEBC) - 36. $ - 36 ig1Z om? 
bulunur. 


Doğru Seçenek A 
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(AE NIDC — (A) olsun. 
A A 
FCE < ABE 


olduğundan (neden?) 





lABI -1CFI-8 cm ve 
m(DAF) -m(BAF) za ve/DFJ / (ABJ den 
mDFA) -e olacaktır. O halde lADI — IDFİ dir. 
JADI-448-12cmdir. 


Doğru Seçenek C 


A A D Cc 
BFK —- BCD olup a 
IBFI 1 


i A 2 2 
MES (e) 3) 2. 
Adan) VIECİ/ 12 - 






A A 
ve A(BFK) <A > A(BCD) - 4A ve 


A(KFCD) - 3A dır. 


A A IDE 1 
Benzer şekilde DEK - DAB > ipaj * 3 olup 


A 

A(DEK) (IDE? (1) 1 i 
—— “lipa) “z3)” a olup 

A(DAB) 
A A 

A(DEK) - B ise A(DAB) - 4B ve 

A(ABKE) - 3B dir. 

Taralı alanların toplamı : A * B - 15 cm? ise 


A(ABCD) -4A44B-4(A4B)-4.15-60cm dir. 


Doğru Seçenek C 


ABCD ikizkenar 
yamuk olduğundan 
ACI — IBDI dir. 


A A 
BDA xACB olup 
KAB ve KDC ikiz- 
kenar dik üçgenlerdir. 





K noktasından geçen (LHJ dikmesi çizilirse 


IDL| <ILCI x2 cm, AHI — IHBI — 6 cm olur. 








Yamuk 








(KL) ve |KHJ yükseklikleri kenarortay olduğundan 9. Açılar şekildeki gibi 
IKLI <2 cm ve IKHI - 6 cm dir, yerleştirilirse ADF ve 
O halde BCE ikizkenar üçgenler 
A(ABOD) - SEL DC up çk 
O halde 
22) .8-82-64 cm? dir. LADI - JAFI <8 4x 


IBCI -IBEİ-64Xx ve 
Ç(ABCD) -3843x-50>3X -12>x-4cm 
dir. 


Doğru Seçenek D 


Doğru Seçenek A 
7. |CEJ/JDAJ çizelim. 
AECD paralelkenar olur. 
IDCI > (AEl — 10 cm, 
IDAI — |CEİ < 15 cm, 
IEB!-25—10-15cm A 
olacaktır. 


10. JEK) 1 (DC) çizilirse CEK 
ve BHK eş üçgenlerdir. 


O halde 
IKE| — IKHI — 6 cm dir. 
ICE| < IHBİ — x ise 





EBC ikizkenar üçgeninde (EHJ| dikmesi çizilirse, 
IECI — IEBİ - 15 cm olduğundan 
İHCİzIHBI-9 cm dir. 





IDE! <lAHI <9 $ xolup 
A 
KAB inde Öklid yükseklik bağıntısına göre 


EHB dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
62-X(X49)Xx2 4 9x-36-0 


LEHİZ < 152 —92-144>1EHI-12cmolur. 
A (X—3)(X4*12)-0>x-3 olup 
IKAJ yüksekliği taralı CEB nin (EB) kenarına 
Ki A(ABCD) > | Baz JADI 
ait yükseklik olduğundan EBC inde alan 


1549 
bağıntısına göre IEBİ. !AKI - IEHLBCI den 5 (22) .12 - 144 cm? bulunur. 
12.18 72 
15.h-12.18>h-—5—-—h-cm olup Doğru Seçenek B 
A(ABOD) < SELDE 
— A(ABCD) - LE, — 
35 72 11. ABCD ikizkenar yamuk 
A(ABCD)- 5.5 -7.36-252 cm? bulunur. olduğundan 
Doğru Seçenek A m(DAB) — m(ABC) dir. 


m(CAB)-a > MACD)-a 
ve IADI — IDCI 





> m(DAC) <adır. 
8. (DOHJ.1(JAB)J olsun. pa 
N O halde m(ABC) — 2a dır. 
m(DAB) — 60 olup 


AHI <3 cm 
IDHI <3V3 cmdir. 


Â 
CAB inde iç açılar toplamından 
© 4*20-90*—x0-30* velABI—-2.6-12cm 





RM pa 9 ve İACI - 6X3 cmdir. 


<< <a 
A(ABCD)-A(DAC) * A(CAB) 
AMABOD)-| “3 *8V3 | v3 
> 1 , ., 6. 6v3 
-5 6-6. sin 120 *—5— 
Si 3 2 
A(ABCD) > (6V3) . (3V3)-54 cm? bulunur. -OV3 4 18V3 - 2703 cm? dir. 
Doğru Seçenek E Doğru Seçenek C 
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12. 


13. 


14. 


15. 


IKOJ > |OLI > x olsun. 


9 
x-g cm dir. 


Â Â 
OCD - OAB olup 


IP! : N : Ğ 
TORI” Ur 


(OP —h — IOHI — 3h ve 
AABCD) - 232 





4h-10—>x hz 2 om olup 


A(KLCD)- (222) hel2 > 


A 
DHC inde IDCI <« 5 cm dir. 


â â 
DHC - BAD olup 


: 
X 


5 >x z16cm ve 


A(ABCD)- 


| a JADI 


sz 


A 





) 4h — 60 eşitliğinden 





Xx 


A(ABCD) - (— 5) : 12 - 126 cm? bulunur. 


s5 


A(ADK) > A(BCK) Xx 
olsun. Yamukta 


x.xz4. 16ise 
xz8cm3 dir. 
A(ABCD) — 2x 4 20 
A(ABCD) 2.8420 
A(ABCD) - 36 cm? bulunur. 


(CHJ 1 (AB) olsun. 


IDCI — IKPI — |ETI > x ise 
IPLİ — 


ITF 10—x tir. 

Â 
CTF inde (PLJ orta taban olup 
10—x-2.(8-x) 


10—x- 16-2x >x-6cmdir. 





Doğru Seçenek D 





Doğru Seçenek E 
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16. 


17. 


18. 


e iz 2, ITF — 4 tür. 


CN TR 8 4 
TE - CHB olup ICHI ” TABİ * 12“ ABİ 
> IHBİi 6 cm olup 
A(ABCD) - ADI 
- G5 z 108 cm? dir. 





Doğru Seçenek D 


â 
BCD inde |LFJ orta ta- 
ban olup iLF! - 2 cm ise 


IDCI-2.2-4cmdir. 





ADC üçgeninde E ve K orta noktalar olduğundan 
IDCI <4 cmiselEK! 2cm dir. 


<< 


<< 
!IEL 6 cm olup DEL — DAB den 


BA ABI 3 3 - TA < JAB - 12 cm olur. 


Buradan |ABI 4 ICDI-12 * 4- 16cm dir. 


Doğru Seçenek A 


ICEJ / (DAJ olsun. 


m(DAB) — m(CEB) - 60" ve 
m(ABC) — 309 olduğundan 





MECB) - 909 dir. 
AECD paralelkenar olup 
lAEl 4cm, IECİ 6 cm dir. 

ECB inde (CH) L (EB) çizilirse !IEH! — 3 cm, 
ICHI > 3V3 cm ve IHBI - 9 cm dir. 
(30*-60*-90' özeliği). 


O halde AÇABCD) - (S2. 3V3 - 30V3 om? dir. 


Doğru Seçenek B 


(DH) i (ABJ olsun. 
lAHI — x ise 


ABI — !ADI oldu- 
ğundan 


IADI—x4-6cmdir. 














Yamuk 


19. 


20. 


21. 


<< 
ADH inde Pisagor bağıntısına göre 


(6 4 Xx)2- 1224x2364 12x 4X2 - 144 4 Xx ise 
12x - 108 den x - 9cm bulunur. 


Buna göre; 
AABOD) - SS 12 126cm? dir. 
Doğru Seçenek E 
(CH 1 (AB) çizelim. : 
IDCI - AHI > 4 cm, 
6 
ICHI <IDAl - 6 cm 22. 


olup 


m(ACB) - 90* ME 


verildiğinden Öklid yükseklik bağıntısından; 
ICHI? — |AHI . IHBI 
36-4.x->x-9cmolur. 

A(ABCD) - ABS IDCI ok 


AABOD) - “2 6 





A(ABCD) - 17.3 - 51 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 





(DNİ / ICAJ çizilirse m(NDB) — 90" olur. 
DNAC paralelkenar olduğundan 


IAC! - INDI — 12 cm olup IDBİ - 16 cm verildiğinden 
INBI < 20 cm (12—16-20 dik üçgeni) dir. 


IDCI — INAİ olduğundan IDCI # IABI — INBİ den 
IDCI # IABİ — 20 cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 
ABCD ikizkenar 2 1. 6 24 
yamuğunda 
(CHİ 1 (ABJ çizersek 
IHBI — 2 -9cm 
bulunur. A 16 H9B 
———25—— >» 
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23. 


. (BD) köşegenini çizelim 


Buna göre AHI - 25—9- 16 cm'dir. 
e di 
m(ACB) - 90” verildiğinden Öklid yükseklik 
bağıntısından; 
ICHI2 - |AHI. IHBI > ICHI2 — 16.9 
> |CHI < 12 cm olur. 


A(ABCD) - 22. 12-32.6den 


A(ABCD) - 192 cm? dir. 
Doğru Seçenek C 


ABCD dik yamuğunda 

ADI — h yüksekliği, ya- 

muğun köşegenleri dik h 
kesiştiğinden 

ADI - VIABIJDCI 

h V18.8 -12cmdir. 


Bu nedenle 


A(ABOD) - 12 42-266 





A(ABCD) — 156 cm? dir. 
Doğru Seçenek D 


ICE) / (DAJ çizelim. 
AECD paralelkenar 
olduğundan 

LADI — |ECİ — 12 cm, 
IDCI < ARI — 10 cm 
dir. 





; AN 
AT E 12 B 


MADO) z 2.mABE )s2o olsun. 

M(AEĞ) - 2a olacağından ECB üçgeninde 
mECB) zadır. 

Bu nedenle ICEİ — IEBİ — 12 cm olup 


IABI—-x-10412-22cmolur. 


Doğru Seçenek E 


ve (AC) yi K noktasında 
kessin. 

ABCD ikizkenar yamuk 
olduğundan 





25. 


26. 


Yamuk 


D 4 E2C 


(ACI — IBDI — 12 cm 

ve m(KAB) z MBA) z30' dir. 
Buna göre m(AKB) — 1209 olup 
A(ABCD) - 5 (ACI. IBDI. sin(AKB) 
A(ABCD) - 5. 12. 12. sin120* 


A(ABCD) — 123 - 36V3 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 
D 10 C 
INTI / JAB çizelim. yz 
(DC) / 1NOJ / (ABI N U 
olduğundan 
a A A 
INOİ “ iDCI * TABİ AÜKX TL 
den 
11 11 4 15 
y”10*30y730Yy2 5cm olup 


INOI — 1OTi den !AKI — ILBI ve 


(NAKO) dörtgeni paralelkenar olduğundan 
INOJ — JAKI — ILBI < 15 cm dir. 


Buradan lAKI * ILBI - 2.2 - 15 cm olup 


IKLI-x-30-15- 15cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 


D C 
IBE! — IECİ ve G 
(ED) 1 (ADJ << 
20 
verildiğinden 
A(ABCD) - ADI .IEDidir. A B 
Buradan; 


A(ABCD) — 20.8 - 160 cm? dir. 
Doğru Seçenek C 





27. 


28. 


(ENJ /IDAJ ve 
(EM) /1CB) 





çizilirse Mi : 

pe Aa BA, BA 
LANI-IDEL-4cm, AİN 7 F 7 M2 
IMBI — IECİ > 2 cm dir. 

LAFI < 11 cm verildiğinden !INFI - 7 cm ve 

IFBi - 9 cm verildiğinden de IFMI - 7 cm olur. 
m(DAB) z MENB) > a (yöndeş açılar). 

MBA) — mEMA) — 6 (yöndeş açılar) olup; 

« * B - 909 verildiğinden m(NEM) - 90' dir. 
Buna göre NEM dik üçgeninde (EFJ kenarortay 
olacağından !EFI - 7 cm dir. 


Doğru Seçenek B 


DEC ikizkenar üçgen 
olduğundan 


(EHJ 1 (ABJ verildiğinden 12 
IAHI < |IHBI < 6 cm dir. 





IDA| < |AE| - 12 cm ve 
— 

M(ADE) - 759 olup 

mM(DAE) - 309 dir. 

M(EAH) — 60“ olduğundan (30“—60“-909) özeliğin- 

den |EHİ - 6V3 cm olup 

AÇAHED) BİS ADI takı 


6V3 4 12 
Er e 


A(AHED) - 6 


A(AHED) - 18V3 4 36 - 18(V3 * 2) cm? bulunur. 


Doğru Seçenek E 














5. ABCD yamuk, D C 
m(ADE) - 909, 


ABCD dik yamuğunda OD 
(EF) 1 (DC), 





lEFİ < FDI — IFCI, (DC) Wi 9 
m z A 
LAB - 1013 cm E 
R IEBI — 4cm, 4 
olduğuna göre, IADI - 10 cm, A 16 B 
lABI — 16 cm 
Iduğ öre, 
A(AEFD) kaç cm? dir? mn bi 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 80 B) 75 C)72 
D) 64 E) 60 A) 453 B) 48V3 C) 53v3 
D) 55V3 E) 56V3 
ABCD yamuk, Ne 7) 
e SE 6. ABCDbir yamuk, 
ERE a (DC) / (ABI, 
A(DFL ) < A(LKC) ise 7 Bi a e 15 
, A E B IADI -8 cm, 
— IDCI - 12 cm, A B 
A(ADF) kaç cm? dir? ICBI — 15 cm ise 
A)8 B)6 C)5 D) 4 p2 ABCD yamuğunun çevresi kaç cm dir? 
A) 47 B) 56 C) 60 D) 64 E) 72 
ABCD bir yamuk, E ve 
F açıortayların kesim 7.  ABCDdik yamuk, D 4 C 





noktası, pa a 
M(DAB) — 459, 

IADI - 10 cm, y ( ) * 
IDCI < 4cm, 6 

IEFI 4 cm ve 

e ADI - 62cm 

- se 
e olduğuna göre, ya EB 


1ABI I topl ğıdakilerd isldir? 
* IDCI toplamı aşağıdakilerden hangisidir A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B)32 o C)36 D)42 o E)54 

) ) ) ) ) A)30 B) 36 Cc) 38 D) 40 E) 42 
ABCD ikizkenar yamuk, D 8 C 8. ABCD ikizkenar ERE 
lADI — (BCI, yamuk, 
(AC) 1 (BD), JADI-IDCIxICBI-4 cm, ooo 4 4 
IDCI -8 cm ve LAB 8cm N z 
(ABI — 16 cm ise Â B olduğuna göre, 8 

16 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
2 

A(ABCD) kaç cm dir? A) 6v3 B) 8v3 c) 10V3 
A) 144 B) 135 C) 130 D)121 E)81 D) 12V3 E) 16V3 
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10. 


11. 


12. 


13. 


amuk 





ABCD bir dik yamuk, 9 C 
(ACI 1 (DBI, 

lABI - 25 cm, 

IDCI — 9 cm ise 


2 dir? 
A(ABCD) kaç cm“dir? A 5 B 


A) 215 B)225 C)235 D)245 E)255 


ABCD yamuk, D 9 e 
IKLIJ / (ABI, 
IDC! <8 cm, 
!ABI-24 cm ol- 
duğuna göre, 


IKLI kaç cm dir? di 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 
ABCD dik yamuk, Bi C 
ICAJ açıortay, 
IDCI 4cm, 
ADI 8 cm ö 
olduğuna göre, 
' A B 
A(ABCD) yamuğunun alanı kaç cm? dir? 
A) 63 B) 60 C) 56 D) 52 E) 48 
ABCD yamuk, D Aa C 
IDCI 4 cm, 
lAC1-8 cm, 
!ABI - 13cm, 
IDBI - 15 cm ise iz ri B 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 80 B) 72 Cc) 60 D) 56 E) 52 
ABCD ikizkenar D e 
yamuk, 
(BHJ 1 (ADI, H/ 
ICDI — (CBI — IDAİ 
IHDI — AHI ise A & B 


m(ABH) — o kaç derecedir? 


A) 10 B)18 O(Oo(C)20 D)22,5 OE)24 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


ABCD ikizkenar D C 
yamuk, a 
IDA! < ICBI, 
IDE! < IDC, E 
A 0B 


m(ECB) - 90' ise 


m(ABC) - a kaç derecedir? 


A) 75 B72 C)675 D)6GO  E)45 


ABCD yamuk, 
(AE| açıortay, 
ICE| — IBET, 
IDCI <3 cm, 
IABI - 6 cm ise 


IADI — x kaç cm dir? 


A)7 B)8 c)9 D) 10 E) 12 


ABCD ikizkenar 
yamuk, 


ADI — IBCI, 

m(ACB) - 909, 

IDCI 4 cm, 

IABI - 8 cm ise 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 6v3 B) 8v3 
D) 10V3 E) 12V3 


ABCD yamuk, 

JAFI < IFBI, 

IDE| — IECİ 

mM(A) *m(B) — 909, 
IABI<12 cm, IDCI<6 cm 


olduğuna göre, EF! — x kaç cm dir? 


A)2 B) 2,5 C)3 D) 3,5 E)4 
ABCD bir yamuk, e) Ç 
(DH) 1 (ABI, 
m(ABD) - m(DBC), 10 
ICBI — 10 cm, 

, D NA 
IHBI < 16 cm ise A H 16 B 
IDHI — x kaç cm dir? 
A)6 B) 4V3 C)8 DEİZ2 E)5V3 








amuk 





19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


ABCD yamuğunun 
açıortayları K,L,M,N 
noktalarında ke- 
siştiklerine göre 
(KLMN) dörtgeni 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) Deltoid 
C) Dikdörtgen 
E) Yamuk 


B) Paralelkenar 
D) Kirişler dörtgeni 


ABCD yamuk, D G 
m(ECB) — 90», 
IDCI — IDEJ, 
IAEl-2.cm, 
IECI 8 cm ve 
IABI < 12 cm ise 


» 
Vm 
x 


12 
IBCI — x kac cm dir? 


42 40 
AŞ B3 


ABCD yamuk, 
IDFI — |AFI, 

IDEJ — IECİ — IFBİ, 
IBCI — |ABI, 
m(FAB) — 309, 
m(FBA) — 509 ise 





m(ECB) — x kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 50 


D) 60 


E)70 


ABCD dik yamuk, D c 
(AEJ açıortay, 2 
ICE! 2cm, E 
IEBI 4cm, 

lABI - 8 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 31,5 B) 32,5 c)33 D) 34,5 E) 45 


ABCD dik yamuk, (BEJ 
açıortay, 

(EC) 4 (BCI, 

IECI 5cm, 

IBCI < 10 cm, 

LADI 8 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 60 B) 58 C) 56 


D) 54 


E) 48 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


ABCD ikizkenar yamuk, 


(DC) 7 (ABI, 
IADI — IBCIi -6 cm, 
IDCI-4 cm ve 


pd. G 
EN 
LACI < V76 cm ise A x B 


IABIz-x kaç cmdir? 


A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 21 
ABCD ikizkenar yamuk, D ç 
ADI — IBCI, 
(DHI 4 (ABI, 
IDHI - 12 cm, 
IDBI — 20 cm ise 
D 

A H B 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 160 B)192 C)216 D)225 E)256 


ABCD bir yamuk, 
(DC) /(FEJ / JABI, 
(EH) 1 (CB, 

ICEJ ve (BEJ açıortay, 
ICHI 2 cm, 

IHBI -8 cm, 

IEFİ — 10 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 190 B)120 C)144 





D) 196 


E) 225 


ABCD yamuk, D 
m(ACB) - 909, 

(EH) 1 TAB), 

lAHI — IBHI, 

IEKI <4 cm, 

IKHI — 5 cm ise A H 


E Cc 
E 


IABI kaç cm dir? 


A) 32 B) 30 C) 28 D) 27 E) 24 


ABCD yamuk, 8 C 
m(ECB) — 909, 
ICE| — ICBI, 
IAEI 2cm, 
İDE| -6 cm, 
IDCIi -8 cm ise 


> NM © U 
w 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 70 B) 72 Cc) 80 D) 82 E) 88 


Üniversite Sınavı Soruları 








1. |1982/ÖYSİ| 5. |1989/ÖYS 
, Ss 4 P — 
Yandaki MNPS ya- m(DAB) —x 
nda, N A 
GN 5 5 MABO) - 
ISMI — INPI — 5 cm, v4 — 
m(BCD) — 
IMNI — 12cm, M 12 N — 
IPSI - 4cm MEDAŞ 
olduğuna göre, (AB) / (CDJ. 
bu yamuğun yüksekliği kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde ABCD bir yamuk olduğuna 


öre b-a kaçtır? 
A)2 B25 3 035 E4 di vi 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


2. TissETOYS) 


Yandaki şekilde ABCD 


6. TisSTZÖY 





bir yamuk, taralı 
ğ 4 i E e |ABJ| OE * 
üçgenler ise kenar X 
uzunluğu a olan 4 Fe (CDJ 
eşkenar üçgenlerdir. EF 1 AB 
Buna göre, ABCD yamuğunun çevresi kaç a dır? IDCI - 6 birim a 3 B 
A)8 B) 9 C)10 Diz E)15 IAEl 5 birim 

IEBI — 3 birim 


Şekildeki ABCD yamuğu, tabanlara dik (ABJ doğru 
parçasıyla alanları eş iki bölgeye ayrılmıştır. 


3. 1985 / ÖYS 


Yandaki şekilde verilen RE EE 

ABCD bir dik yamuktur. Buna göre, ICFI — x kaç birimdir? 

LADI - 8 m ve yamuğun | ©” A)3 B) 3,5 Cc) 4 
2 pa 

alanı 88 m“ olduğuna D) 4,5 g5 

göre, D r Cc 


asc toplamı kaç m dir? 


A) 22 B)19 C)16 D)13 E)11 7. |1993/ÖYS 


ABCD bir dik gl 
yamuk, P e (BCJ | 
4. (1989/ÖYS — — Pp, P 
m(BAP) - m(CDP) İ 
BC > 4 birim Pm h 
(ABI 16 birim 7 B 
(CDİ — 2 birim 
4 (BCI - 15 birim 
LABI — IADI 
Yandaki şekilde ABCD bir N KD bil 
dik yamuk olduğuna göre, IBPI — x birim 
lABI kaç birimdir? Yukarıdaki verilere göre, IBPI — x kaç birimdir? 
A)S B6 C7 Dsye  Eey2 A) 12 B)10 o C)9 D)8 E)6 
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Yamuk 


10. 





ABCD bir dik yamuk 
CB) 1 (AB 

(CBI 1 (ABI Ba , 
IABI—-Xx*45 birim 

IBCI — x birim A 5 B 
ICDI — x * 1 birim 


LADI < x * 2 birim 


Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır? 


mM BB; © D3 Ez 


D Ç 


A B 
ABCD bir yamuk, IEFİ orta taban 
Şekildeki AEK üçgeninin alanı 4 cm, 


CKF üçgeninin alanı 8 cm? olduğuna göre, 


ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 48 B)44 (C)40 D)36 E)24 


ABCD bir yamuk, 


Oo 


IDCI — IBCI 


m(ADB) - 909 


mM(DAB) — 509 


m(DCB) -Xx 


Yukarıdaki şekilde (AB) // (CDJ olduğuna göre, 
m(DCB) — x kaç derecedir? 


A) 120 B)115 C©)110 D)105 E)100 
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11. 


12. 


13. 


14. 





ABCD bir dik yamuk 


— 


m(ADC) — 909, 
—— 

m(DAB) - 90" 
(EKB) - 90» As “KB 

m ) ği e rg AK 

IBEİ <ICEl 4cm, IDCI—-2.cm, 

IABI-8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, AKE üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


LA 3v7 
2 2 
gp öv vw 





ABCD bir yamuk 

(ABI / (DCJ 

MADO) -1249 N 
m(ABO) - 62 A x 7 
IADI—-5cm 

IDCI -8 cm, İABI —x 

Yukarıdaki verilere göre, IABI < x kaç cm dir? 


A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10 


DC / EF / AB, 

IDC! - 6cm, 

ABI 4cm F 
LEFİ > x 


A 4 B 


Yukarıdaki verilere göre, IEFI — x kaç cm dir? 
D) 2,4 


A)2,1 B)2,2  C©)2,3 E) 2,5 


ABCD dik yamuk 
DC / AB 

AB 1CB 

BE LAD 
IDCIz2 cm, 
ICBI 6 cm, IABI - 10 cm 

Yukarıdaki verilere göre, taralı üçgenin alanı kaç 
cm? dir? 
A) 16 





B)18 (C20 D24 E)28 





ABC bir üçgen, O merkezli çember ile O nok- 
tasından geçen E merkezli çember, A ve D 
noktalarında kesişiyor. 


m(ACB) < 729 olduğuna göre, 


m(BAC) <x kaç derecedir? 


A) 80 B) 72 C)70 D) 68 E) 60 
12 
Saat kadranında x ile 11 
gösterilen açı kaç de- 2 
recedir? 9 3 
7 
6 
A) 60 B) 58 Cc) 52 D) 50 E) 48 
D 


Şekilde (A0) ve (ABİ çaplı yarım çemberler ve- 
rilmiştir. C, O, D noktaları doğrusal ve 


mM(CAO) - 409 olduğuna göre, 
m(ODB) -x kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 
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A B C 
(AB) çaplı yarım çemberde IEAİ — EDI, 
MACE) 24 olduğuna göre, 
MEAC) -x kaç derecedir? 


A) 48 B) 52 C)54 D) 56 E) 58 





Şekilde (AD) çap, m(BAD) — 309, 
an) an 
M(AB) — 5.m (AC) olduğuna göre, 


m(BPD) <x kaç derecedir? 


A) 24 B)22 o(C)20 D)18 E)12 
A 
D 
B E Cc 


ABC üçgeninde 
(EAJ 1 (BC) ve m(ABD) -30' olduğuna göre, 
m(DEC) <x kaç derecedir? 


A) 80 B)75 C)72 D)6O E)45 





10. 





ember ve Çemberde "Açı 





Şekilde; A 11. 
m(ABC) — 409, 

m(ABD) - 60" çe z 

olduğuna göre, Nİ — 

mAPD) zx kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 

Şekilde 


!EDİ — IDCI — !CBI ve 
m(EAB) —- 1329 olduğuna 


göre, 





m(BED) - x 


kaç derecedir? 


A) 88 B) 90 Cc) 92 D) 94 E) 98 
13. 
Şekilde IBA| — 1BCI, > 
e C 

M(AC) < 809 oldu- p 
ğuna göre, 

— B 
m(APB) -x kaç de- 
recedir? 
A)30 B)35 Cc) 40 D) 45 E) 50 


O merkezli |AB| çaplı 


çemberde 





(OCI 1 (DBI, 
m(ABD) - 369 ise 
m DAC) —x kaç derecedir? 
A) 25 


B) 27 C)30 


D) 36 


E) 40 
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12. 


14. 


Şekilde; 

(ABI ve (CDJ 
çembere teğettir. 
M(AEB) — 309, 
mM(ACD)-709 A 
olduğuna göre, 


m(BAC) <x kaç derecedir? 


A) 50 B) 45 Cc) 40 


A, B, C; O merkezli 
çember üzerinde, 
m(AOB) — 1209, 
(ACJ / (OB) ise 


m(ATC) zx kaç derecedir? 


A) 90 B) 80 Cc) 70 


Şekildeki çemberde 
M(ABG) z 1309, 
M(DEF) — 125, 

(FCJ 0 (AD) — (N) ise 
m(DNG) - x kaç de- 
recedir? 


A) 50 B) 55 Cc) 60 


(ABI çaplı yarım 
çemberde 
M(ADB) — 1109, 
IEDİ — IECİ 


olduğuna göre, 
m(CBD) -x kaç derecedir? 
A) 60 


B) 55 Cc) 50 


D) 35 


D) 60 


D) 70 


D) 45 





E) 30 





E) 40 





E) 75 





E) 40 


15. 


16. 


17. 


18. 


ember ve Çemberde Açı 





ABCD kare, 


R b “İİ 19. 
VAEL - 1EBİ, A 


A köşesi çeyrek çem- 


berin merkezi olduğuna 
N B 
göre > E 


—— 


m(DFE) — x kaç derecedir? 


A) 120 B)105 ©)90 D) 73 E) 72 
B 
O merkezli çeyrek 20. 
emberde 
çember Ni D 
(0CJ 1 (0B), 
IBCI - (OC! olduğuna göre, O A 
m(ODA) <x kaç derecedir? 
A) 75 B) 72 C)67,5 D)60 E) 45 


ABCD karesi içine A ve D 
merkezli çeyrek çemberler 
çizilmiştir. 

Çemberler E noktasında 


kesiştiğine göre, 


m(AEC) —x kaç derecedir? 


A) 165 B)150 C)135 D)120 E)105 
E 
O merkezli (AB) çaplı 
yarım çemberde D 22. 
(CDİ -10Bi v Og -& l 4 l 
m(ACE) - 209 
olduğuna göre, 
m(OED) - x kaç derecedir? 
A) 25 B)30 (C)35 D)40 E)50 
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Şİ, 21. 








E A O B 
O merkezli (ABJ çaplı yarım çemberde 
IEDI < i(OBI, m(COB) — 729 ise 


— 


m(CEB) —x kaç derecedir? 


A) 24 B)28 (C)32  D)36 


E) 40 


O merkezli (ACJ çaplı 
çemberde 


(O0DI 7 (BC), 
m(GAD) — 359 ise 


m(BAC) <x kaçde- 
recedir? 





A) 20 B) 25 c)30 D) 35 E) 40 


Şekildeki çemberler 
Avec 
noktalarında ke- 
sişmektedir. 





(DA ve (DC, N merkezli çemberin teğetleri, 
m(ABC) - 56" ise 


m(ADC) -x kaç derecedir? 


A) 60 B) 64 C) 66 D) 68 E) 70 


O merkezli çemberde 
M(ABO) — 58, 
M(ACO) — 449 ise 


— 


m(BAC) <x kaç de- 
recedir? 





A) 102 B)110  C)124 


D) 135 


E) 146 








ember ve Çemberde /Açı 





23. 





Şekildeki çemberler D noktasında dıştan teğet, (BC 


küçük çembere C noktasında dıştan teğet, 


— — 


m(BAC) - 749, m(BEC) — 329 ise 
m(EBC) — x kaç derecedir? 


A) 32 B)36 (C)42 D)48 E)54 


24. 





Şekildeki çemberde 


m(AFE) — 110*, m(BEC) - 259 ise 


m(ACE) zx kaç derecedir? 


A) 45 B)5O C)55 D)6O E)65 


25. 


D 
Şekildeki çembere d doğrusu A noktasında dıştan 


teğet, 


(DB) 1 (AC), 1ABI — IBCI — 1BDI ise 


— 


m(EAC) <x kaç derecedir? 


A) 90 B)105 C)120 D)135 E)150 
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26. 


27. 


28. 





Şekildeki O merkezli çemberde 


— — 


mM(EAD) - 50', m(ACE) - 309 ise 


m(ADE) -x kaç derecedir? 


A) 35 B)40 C)45 D)50 E)55 
d A B 
50: 
E 


d doğrusu çemberiere A ve B noktalarında teğettir. 


İki çember birbirine C noktasında teğet ve 
M(AEC) - 509 olduğuna göre, 
m(ABC) >x kaç derecedir? 


A) 40 B)36 O(C)35 D)30 E)25 





Cc 


Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberinin kenarlara 
değme noktaları D, E, F dir. 


M(ABC) - 309, mBAC) - 1009 ise 
m(EDF) zx kaç derecedir? 


A) 50 B)6O C)65 D)70 E)75 








(AD| yi çizelim O merkezli çemberde (ACJ çap 
olduğundan mADC) > 90' ve 

IOAI > (OC! olduğundan 1ODI — (OC! dir. 

O halde m(OCD) z72' ve 

m(AOD) -7294729-1449dir. 

OABD bir kirişler dörtgeni olduğundan 

mB) 4 1449 - 1809 > m(B) 2369 olup 
ABC inde m(BAC) — 1809 — (369 4 729) 
m(BAC) -729 dir. 


Doğru Seçenek B 


o 


Bir bölme 275- - 30* dir 


909 
| 13 
90* 4 30“ b 
xs 2420. gosgir : 
9 3 
7 
30 6 


Doğru Seçenek A 


Yarım çemberde çapı 
gören çevre açı 90* ol- 


duğundan (OAJ| çaplı 





yarım çemberde, 

mACO) -90' dir. 
m(AOC) -50* ve 
O merkezli çemberde |ODI — (OBI olduğundan 


M(ODB) < xx 2-5. gss gir, 


Doğru Seçenek E 





Çözümler 






Lu 
a-b 
— 249 olup 





bu iki denklemden 


a 76, b -28' bulunur. 


xağL. BAR. gedir 


(ADI çap olduğundan 
mM(ABD) - 90' ve 
M(ADB) — 609 dir. 


O halde 
tam 
M(AB) - 1209 ve 
7 tm 
mM(AB) -5.m(AC) verildiğinden 


Lam o 
MAC) -  - 249 dir. 








< 


Böylece m(ABC) — e — 129 (çevre açı) ve 


mM(BAD) - m(BCD) - 309 (aynı yayı gören çevre 
açıların eşitliği) olup BPC üçgeninden 


X4 129-309“ —>x- 189 bulunur. 


Doğru Seçenek D 


ABD ve ABE dik 
üçgenlerinde (AB) 
ortak hipotenüs olup 


çapı gören çevre açı 





90 olacağından, 
(AB) çaplı 
çember A, B, E, D noktalarından geçer. 

Aynı yayı gören çevre açılar eşit olduğundan 
M(AEC) - 90* > m(DEC) > x > 90* - 309 - 60* dir. 


Doğru Seçenek D 








Çember ve Çemberde Açı 








vam” vam” 
M(AD) - 1209, m(AC) -80* olup 
xz 120 - 209 (dış açı öz.) dir. 


Doğru Seçenek C 


Çemberde eş kirişler eş 
ölçülü yaylar sınırladığından 
er Lam amm 

M(ED) x m(DC) — m(BC) 
dir. 

Lam 
M(EDCB) - 2. 1329 - 2649 


(EC) ve (EBİ çizilirse bir çemberde eş ölçülü yayları 
gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağından 

Lam Lam! Lam 
M(ED) — m(DC) - m(CB) - 2a ise 
m(BEC) - m(CED) addır. 
2at2at2a-264*—>2a-x-88'9 dir. 


Doğru Seçenek A 


> g0 
C 
P<TJ 
a 
B 
Eş kirişler eş ölçülü yaylar ayırdığından 
Lem Lam 
M(AB) -m(BC) -a dır. 
2a480'-360*“—>a- 1409 
Xtaz-1809—>x: 1409 - 180“ 


> xz409 dir. 


Doğru Seçenek C 
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10. 


A N 
. DECinde, m(EDC) - 80 dir. 


Çapı gören çevre 


açı 90“ olduğundan 





m(ADB) - 90' dir. 

A — 
OHB inde m(HOB) - 549 
ve IOA! - |(OCİ olduğundan 





M(OAC) < m(OCA) - 75-279 ve 
A 
DAB inde x427* 436*-90*— x-279dir. 


Doğru Seçenek B 





Teğet - kiriş açı 
gördüğü yayın 
yarısına eşit 


olduğundan 


Lam . 
m(BKD) -2.809 - 160 ve DBF teğet - kiriş açısı 


BKD yayını gördüğünden 


M(DBF) « İŞ - 809 dir. 


A 
EAB inde 30“ 4x-80* >x-509 dir. 


Doğru Seçenek A 


Merkezi teğete birleştiren 
doğru parçası teğet nok- 
tasında dik olacağından 

(CAJ 1 (TAJ dır. (AC) / (OB) 
olduğundan m(OAC) -60* ve 
m(CAT) — 909 olduğundan 





m(TAC) - 309 dir. 

TAC teğet-kiriş açı olduğundan 
Lam 

M(AKC)-2.30*-609 dir. 


O halde m(APB) — 3609 — 1209 - 2409 olup dış açı 
özeliğinden 


xz 20 S0 -90 dir. 


Doğru Seçenek A 





Çember ve 





13. 


14. 


15. 





(AFI yi çizelim. ADEF dörtgeni kirişler dörtgeni oldu- 
ğundan m(FAD) > 1809 — 1259 - 559 dir. (Kirişler 
dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 1809 dir.) 
FABC dörtgeni de bir kirişler dörtgeni olduğundan 
mAFO) 1809 — 1309 - 509 olur. ANF üçgeninde iç 
açılar toplamından 559 4 509 4 x- 180“ 

Xx > 1809 — 1059 - 759 bulunur. 


Doğru Seçenek E 


(BE) çizilirse çapı 
gören çevre açının 
ölçüsü 90* 
olduğundan 





mM(AEB) z90'dir. 

BOD inde 1EDİ - 1ECİ 
(BEJ 1 (DCJ olduğundan 
IBCI - (BDI dir. BCD ikizkenar üçgeninde 
m(DBE) - m(CBE) -3 olup EDB de 

909 453-1109 3 -20*x-409 dir. 


Doğru Seçenek E 


CEB ve KEA eş üçgenler 


olduğundan 
JAK! — IBCI olup 
m(DFK) -x90' dir. 





Doğru Seçenek C 


emberde /lçı 
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16. 


17. 


18. 








IOCI — IBCI — a iselOB!—IOA! -2a dır. 

A 
ODC inde I(ODI - 2a velOCi—a olduğundan 
m(DOB) — 609 ve m(ODC) - 30” dir. 


O halde mA©OD) -30* ve |ODI — IOAİ olduğundan 
A 
OAD inde 309 4 2x- 180“ —>x- 759 dir. 


Doğru Seçenek A 


A merkezli çeyrek 
çembere göre 


ABİ > IAE| <(ADI —a ise 
D merkezli çeyrek 





çembere göre de 

IDCI - IDAl < IDE! — addır. 
O halde EDA eşkenar üçgendir. 

m(ADE) - 60“ ve m(CDE) -30* olup CDE ikizkenar 
üçgeninde 


(DEC) - m(DGE) - 2-20... ze olup 


X-759 4609-1359 dir. 


Doğru Seçenek C 


(DOJ çizilirse 






IDCI — IDOI| —IOE| <r 


A 
olup ODC ikiz- 


kenar üçgeninde 
M(ODE) - 209 » 209 - 409 ise 
A 
ODE inde |ODI —- |IOE| —r olduğundan x- 40" dir. 


Doğru Seçenek D 








ember ve 


emberde /çı 





19. 


20. 


21. 





(OD) yi birleştirelim. (EDI - (OB! - (ODI den EDO 
üçgeni ikizkenar üçgen olup m(DOE) — x ve 

m(CDO) > 2x tir. IDOİ — |(OCI den DOC üçgeni ikiz- 
kenar üçgen olup mDCO) — 2x ve CEO üçgeninde 
COB dış açısı için 

M(CEO) * m(ECO) - m(COB) yazılırsa 


X42X-729x3Xx- 729 ve 
72 
Xg 





— 24" bulunur. 


Doğru Seçenek A 





(AC) çap olduğundan m(ABO) z90' dir. 

lAOl — (ODI ve m(CAD) 359 verildiğinden 
MADO) z35' olup 

mbOG) — 709 ve (0D) / (BC) verildiğinden de 
m(ACB) — 70 (iç ters açılar) dır. 

Buna göre MAO) > 209 bulunur. 


Doğru Seçenek A 





m(ABC) 569 verildiğinden 
Lam) 
m(AKC) - 112 dir. (DA ve (DC, N merkezli çembere 


teğet olduklarından 


am) — 
m(AKC) * m(ADC)- 1809 olduğundan 


1129 4 x- 1809 > x 689 bulunur. 


Doğru Seçenek D 
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22. 


23. 


24. 


(AO) yu çizelim. 
IOBI<IOA1<1OCI—r 
olduğundan OBA 
ikizkenar üçgeninde 
m(BAO) — 589; 

OAC üçgeni ikizkenar 
üçgen olduğundan 





— 


M(OAC) — 44" olup m(BAC) — 589 4 449 den 
xz 1029 dir. 
Doğru Seçenek A 





İki çemberin ortak iç teğeti (kuvvet ekseni) olan d 
doğrusunu çizelim. IDKI — IKCI olup aynı yayı gören 
teğet-kiriş açı ile çevre açının eşliğinden 
m(KDC) — m(DCK) < m(DEC) < 32* dir. 
Benzer biçimde m(BAD) - m(BDK) - 74* olup BDC 
üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamından 
X4 749 4329 4 32“ - 1809 
xXx 180“ — 1389 - 429 bulunur. 

Doğru Seçenek C 





m(BED) — 259 ise m(DAC) — 25 (aynı yayı gören 
çevre açıların eşliği) olup AFEC düzlemsel şeklinde 
mA) * me) * mE) z m(AFE) den 
2594X4259 1109 ve 
X- 1109 —509 - 60 elde edilir. 

Doğru Seçenek D 


25. 


ember ve 








m(ABD) — 909 olduğundan (AD)| çapını çizelim. 
IABI < IBC! — IBDI verildiğinden ADC üçgeni 
ikizkenar dik üçgen olup m(CAD) 459 ve |DAJ çapı 


d teğetine A noktasında dik olacağından, 


m(EAD) — 90' dir. 


Buna göre m(EAC) — 909 « 459 — 1359 bulunur. 


Doğru Seçenek D 





m am 

m(DB) — 2a ve m(ED) - 1009 dir. 
m 

M(AE) - 809 — 2. olup 


80* -20—2a 


ECA dış açısından 309 - 5 den 


609 -80*—40—>40-20*—>a-5'tir. 
DAC üçgeninde x - a *- 30“ den 


Xxz59 4309359 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


emberde Açı 
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27. 


28. 








İki çemberin CF ortak teğet doğ-rusu çizilirse 
m(FCB) z m(FBC) ve 

MAC) — mECA) olduğundan 

IFA! — IFBİ < IFCI dir. O halde m(ACB) -90 dir. 


Pas am 
M(AEC) < 509 olduğundan m( AC) - 1009 ve CAB 


teğet kiriş açısı e. -50* dir. 
m(ACB) - 909 ve m(CAB) - 509 ise 
M(ABC) -x-409 dir. 


Doğru Seçenek A 





ABC üçgeninde m(ACB) — 509 dir. 


ICE ve (CF çembere teğet olduklarından 
tam 


M(EKF) — 1809 — 509 - 1309 olup 


lam) 
MEDE) > me) — 1309 


5 659 bulunur. 





Doğru Seçenek C 











D 


İN 
C 


Şekildeki O merkezli çemberin bir teğeti (CD dir. 


!ABI — |BDI ve m(ACD) — 369 ise 


m(ABD) <x kaç derecedir? 


A) 64 


O merkezli |(ABJ çaplı yarım çember içine (OAJ ve 
(OB) çaplı K ve L merkezli yarım çemberler çiziliyor. 


IKP, P de L merkezli yarım çembere teğet oldu- 


B) 72 


C)80 


D) 84 


E) 96 


ğuna göre ACT yayının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 165 B) 150 
O merkezli 

(ABI çaplı çem- 
berde 


m(CBD) > 209, 


m(DBE) - 40* 


olduğuna göre, 


C) 135 


m(ECB) — x kaç derecedir? 


A) 10 


B) 15 


C)20 


A 


D) 120 


E) 105 





D) 25 


E) 30 
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4. 


5. 


Şekilde 

O noktası 

ABC üçgeninin 

iç teğet çemberinin 
merkezidir. , 
m(ABO) — 259 ve 


M(ACO) - 359 olduğuna göre, 
m(BAC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 


— 





E) 70 


Şekildeki O merkezli çemberde m(CBE) — 40“, 


M(CAE) — x4 209 ve 


m(AEB) — xise x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C)20 D) 25 
Şekilde A 
M(CAB) — 909, 
Cc 
(AB, B noktasında 
(AC, C noktasında çembere 
teğet olduğuna göre, 
m(CDB) — x kaç derecedir? 
A) 15 B)22,5 C)30 D) 45 


E) 30 


E) 60 


10. 


ember ve 


emberde Açı 





L 
O merkezli (KLJ çaplı B 0 
çemberde Y . 
IDCI2 4 JABI2 — IKLI2 ise R 

Xx e y kaç derecedir? A c 
A) 45 B)6O C)75 DMO E)120 


Şekildeki çemberde 
lam lam 

m(AD) - m(BD), 

m(ABC) 309, 


m(BDE) - 80 ise 





m(ABD) — x kaç derecedir? 


A) 30 B)35 (o C)40 


D) 45 


E) 50 


B merkezli 
çeyrek çemberde 
lan lan 
m(AK) — m(KC), 

(KHJ 1 (BC) 


olduğuna göre 
m(AKH) z x kaç derecedir? 


A) 105 B) 112,5 C) 120 


D) 137,5 E) 150 


m(ACD) — m(ABD) — 909, B 
m(BDC) — 1509, 
D 
IBCI 4 cm ise z X 
N GC 


IADI — x kaç cm dir? 


A)5 B) 6 Cc) 8 D10 E)12 
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11. 


12. 


A 
Bi 
B H Cc 


14. 


Şekildeki 


çemberler A noktasında 
içten teğettirler. 


m(BDC) <« 1409 





olduğuna göre, 
m(EKF) — x kaç derecedir? 


A) 105 B)120 C)130 D)135 E)140 


Şekilde 
m(BPD) - 269, 
m(PDB) - 66* 


A 
kaş 
C 


olduğuna göre 





m(ACD) — x kaç derecedir? 


A) 72 B) 82 Cc) 88 D) 89 E) 92 
Şekilde ” 
m(ABC) - m(CDE) 909, 
(BE! - IBCI D 

E 
olduğuna göre 
m(CDB)  x kaç derecedir? ç B 
A) 75 B)67,5 C)60 D) 45 E)30 
Şekilde 


(BA, çembere 
A noktasında 
teğettir. 

IAB! — |ACI, 





m(DAC) - 759 
olduğuna göre 


AKC yayının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 160 B)150 C)140 D)135 


E) 130 











15. 


16. 


17. 


18. 





ember ve 


Şekildeki çemberde C 
m(GDF) za, 

m(ECD) - b, 

mDFA) —c ve 





olduğuna göre, 


m(AEB) — x kaç derecedir? 


A) 165 B)156 C)144 D)135 E)132 
20. 

O merkezli (AB) çaplı D E 
çemberde F 
M(DAE) - mEAF) -mFAB) A B 

EN O 
ve m(AD) - 84' 
olduğuna göre, 
m(EFD) — x kaç derecedir? 
A) 12 B)15 o(C)16  D)18 E)24 


21. 
(ABİ çaplı yarım D E 
çember içine 
(ACI çaplı yarım 
çember çiziliyor. A B 

C 

!ACI — 2ICBI ol- 
duğuna göre, 
m(EFB) — x kaç derecedir? 
A) 75 B) 72 C)67,5 D)60 E) 45 

22. 
Şekildeki çemberde A E 
m(ANF) — 609, A Ni 
m(DEF) - 1409 ise BN X 2ÖE 
m(ABC) <x kaç de- / 
recedir? C D 
A)90 B)100 G)110 D)120 E)130 
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19. 


emberde Açı 


O merkezli çemberde 


—— 


m(OAB) - 209, 
M(ABC) — 509 ise 


m(OCB) —x kaç 
derecedir? 


A) 10 B) 20 


ABCD ikizkenar yamuk, 
O iç teğet çemberinin 
merkezi, m(DCB) : 1059 


ise 


—— 


M(AOB) <x kaç de- 


recedir? 


A) 75 B) 90 


O merkezli 

(AB) çaplı 

yarım çemberde 
(OC 1 (BDJ ve 
m(ABD) - 409 ise 





C)30 


C) 105 


LE 
m(DC) kaç derecedir? 


A) 65 B) 60 
Şekilde 
m(CAD) - 509, 


— 


M(CEB) — 30" ise 


m(ACE) — x kaç 
derecedir? 


A) 40 B) 50 


C)55 





Cc) 60 


D) 40 


D) 120 


D) 50 


D) 70 





E) 50 





E) 135 


E) 40 


E) 80 


ember ve Çemberde "çı 





23. 





D merkezli |(BCJ| çaplı çemberde 


A, B, C noktaları doğrusal, 
tm Tam 


M(EF) < m(FC), m(CAF) - 189 


olduğuna göre, 


ya 
m(BE) kaç derecedir? 


A) 24 B)25 o(C)26 D)28 36 


24. Yandaki düzlemsel 
şekilde 


m(DAC) — 55, 
m(ACD) z 45”, 
m(ABC) > 1009 
olduğuna göre B 


m(DBC) - mDBA) 
farkı kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
A 
25. X 
B 
Ve 


M 
NE 
C 


Çemberde (AHJ 1 (BMJ, !AHI < IHCI ve 


— 


m(MCH) — 409 ise m(ACB) — x kaç derecedir? 


A) 40 B)50 C)6O D)70 E)80 


27. 


28. 
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Şekilde m(APD) - 20, m(AEB) - 1109 


olduğuna göre 
m(BDP) — x kaç derecedir? 


A) 15 B)20 C)25 D)30 E)35 





Şekildeki çemberler ikişer ikişer dıştan teğettir. 
m(BAF) — 409, m(FED) — 209 ise 


m(8CD) -x kaç derecedir? 


A) 30 B)35 (C)40 D)45 E)50 





Şekildeki O merkezli çemberin teğetleri (AD, (AE ve 
(BC) dir. 


m(BOC) - 70* ise m(DAE) — x kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 








1. 





O merkezli (ABJ çaplı yarım 


çemberde 


lan lem 
O€AB,DeAB, 





(0G) 1 JADI, 

mDA B) - 209, m(DEB)-a, 

Yukarıdaki verilere göre, m(OCB) s a kaç dere- 
cedir? 


A) 30 B)35 o(C)40 D)45 E)50 


O, çemberin merkezi 


m(CAD) - 329, 


m(ACB) - o.dir. 


Şekildeki (AC ışını O merkezli çembere C nokasında 


— 
teğet olduğuna göre, m(ACB) — « kaç derecedir? 


A) 115 B)116 C©)117 D)118 E)119 


A, B çember üzerinde 
m(KTA) — 40, 


— 


m(ABO) - 20, 





— 


m(LTB) —xdir. 
Yukarıdaki şekilde KL doğrusu O merkezli çembere 


T noktasında teğet olduğuna göre, 


— 


m(LTB) — x kaç derecedir? 


A) 25 B)30 C)35 D) 40 E) 45 





Sınavı Soruları 
bk £ £ be 


D 


a o C 


O 


O merkezli (BC) çaplı yarım çemberin PD keseni ile 
BC doğrusu şekildeki gibi A noktasında kesişmekte- 
dir. 

ADI — IBOİ ve 


— 


m(PAC) — 189 olduğuna göre 
m(ACP) > o kaç derecedir? 


A) 51 B) 54 C) 57 D) 60 E) 63 





(CD) çap 

m(EMD) — 1249, 

m(OAB) za 

Şekildeki M ve O merkezli çemberler B noktasında 
dıştan teğet ve (A0) / (CD) dir. 


Buna göre m OAB) — « kaç derecedir? 


A) 33 B)30 C)28 D26 E)21 


ember ve Çemberde Açı 








A,B,C, D noktaları çember üzerinde 


m(ABD) — m(ADB) z m(CAD) 


m(BAC) - 309, m(ACD) — x 


Yukarıdaki verilere göre, 
m(ACD) —x kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 Cc) 60 D) 70 E)80 


ABCD bir kare, E 
m(ECB) —X 

Şekildeki E noktası, A ve 
B merkezli lABI yarıçaplı 
çember yaylarının kesim 


noktasıdır. 
Buna göre, x kaç derecedir? 


A) 55 B)5O0 C)6S5 D)70 E)75 


N 


a 
T A 


(TB teğet, (TA teğet 


— — 


m(BDA) - 3a, m(BTA) <a 
Şekildeki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 45 B) 36 C)34 D) 32 E)30 


o 
o 


>» 
w 
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10. 





D 


(ACI, O merkezli çemberin çapı 
M(DBA) - 409 
m(CAB) - 259 


m(ODB) — x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A) 25 B) 22 C)20 D) 18 E) 15 


D 
EE” 


A, B, C noktaları O merkezli çemberin üzerinde 
A, B, D doğrusal 
mM(CBD)- 709, 


— 


M(OAC) —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 











Şekildeki çemberde 
MAĞ) -30*, 
m(CAD) -60* 
IABI-4cm, 


lADI - 8 cm ise 


ICDI > x kaç cm dir? 


A)2V10 B) 2115 
D) 3V10 E) 6V5 


O merkezli çemberde 
(ABI, T noktasında te- 
ğettir. 

—— 
m(AOB) — 909, 
IATI <4 cm, 
ITBI 9 cm ise 


IKLI > x kaç cm dir? 


A) 8v2 B)7v2 


D) 43 E) 215 


(ABİ çaplı yarım çemberde 
m(PAN) — m(BAN), 
IPNI 4cm, 


IBNI — 5 cm ise 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


AZ BE 07 





C) aN5 


Cc) 6v2 
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(Gözümlü) 


O merkezli çembere 


IBAJ, A noktasında, 6 N 
(BEJ, C noktasında B Ğ 15 t 
teğettir. 

m(ABO) - 90 

IABI-6cm, 


ICE| — 12 cm ise IDEİ — x kaç cm dir? 


A)4 B) 6 C)4v2 D)5V2  E)6v2 


ABCD dikdörtgeni içine A 
merkezli çember yayı 
şekildeki gibi çiziliyor. 
IAEi-8 cm, 


IEBI > 7 cm ise 
IFCI > x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 


Cc 


E 
2 
ç 
A 


(0) B 


ABCD kare O, JABJ çaplı 
yarım çemberin merkezidir. K 
merkezli çember karenin (DCJ 
ve (BC) kenarına sırasıyla E 


ve F noktalarında teğettir. 


IAB| — 4 cm ise 
K merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 8-4v3 B) 8-4v2 C) 8-2V6 


D) 6-2V3 E) 4N3 


7. 


10. 


emberde Uzunluk 


ağıntıları 





O merkezli (ABI çaplı yarım 
çemberde 


(CD / (ABI, 
(CHJ 1 (ABI, 


(CD, D de çembere teğet, ICDI - 3 cm, 


(CLI — 1 cm olduğuna göre 
IKHI kaç cm dir? 


A) 2v2 BV7 C)v6 


O merkezli çemberde (AT, 
T de çembere teğet 
IBCI  21ATI ve 


lABI - 1 cm olduğuna göre 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) v2 —1 B) 2V2 


D) 3v2 


O merkezli çemberde 
(ABJ 1 (CDI, 


IBHI - 3 cm, IHCI - 4 cm ve 
lAHI <8 cm 


olduğuna göre 

çemberin çapı kaç cm dir? 
B) 2V5 
E) 5V5 


A)3v2 
D) 4V5 


O merkezli çemberde 
IOHJ 1 (ABI, (OK) 1 (DCI, 


I(OKI 4cm, IOHI 3 cm ve 
IDCI 6 cm 


olduğuna göre 


(ABI kaç cm dir? 


A) 12 B)11  C)10 


D) V5 


E)2v2-2 


Cc3D 


O 


E) 213 


CO) N241 








E)8 


11. 


12. 


13. 


14. 


B merkezli çeyrek çember içine 


O ve K merkezli yarım 
çemberler şekildeki gibi çizili- 


yor. B merkezli çeyrek çemberin 


yarıçapı 4 cm olduğuna göre, 


K merkezli çeyrek çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 

1 2 3 
A5 B)3 © 


O merkezli çeyrek çem- 
berde 


(KL) 1 (A0), (KHJ 1 (0BJ 


ve ILKI < 6 cm ise 


mi 


A 
EN 


B 


o) 
IHBI — x kaç cm dir? 

A) 6v3—4V2 B) 2vV6— v3 
D) 4v3 -3 E) 4X3 -6 


O merkezli çeyrek 
çemberde 
10BI—-6cm, 

ICBI - 2 cm ise 


ICDI — x kaç cm dir? 


A)2,8 B)2,9 C)3,2 


O merkezli, (AB| 
çaplı yarım çem- 
ber içine P mer- 
kezli (AOJ çaplı 
yarım çember 
çiziliyor. 


D) 3,4 


K CcC 


K 
HXB 


C) 6-213 


A 


E) 3,5 


FA 
A P O B 


(BCI, T de P merkezli yarım çembere teğet ve 


ICTI 2 cm olduğuna göre 


ITBI - x kaç cm dir? 
A)6 B)5,5 o(C)5 





D) 4,5 


E)4 





emberde Uzunluk 


ağıntıları 





15. 


16. 


17. 


18. 


Şekilde 
IPA 4cm, 
!ACI <2 cm, 


IBDI - 6 cm olduğuna göre 


!IPDI kaç cm dir? 
A)7 B)8 


Şekildeki çemberde 


c)9 


(KHJ 1 (ABI, IKHI <2. cm, 


lAHI — IBHI < 4cm 


olduğuna göre 


çemberin yarıçapı kaç cm 


C)5 


dir? 

A)3 B) 4 

Şekilde 

IPA, A da çembere teğet, 
IABI -8 cm, 

IBCI - 10 cm, 

IPAl 12cm 


olduğuna göre 


IACI kaç cm dir? 
A) 12 B) 10 


Şekilde 
(AB, Bde 


(ACI, E de çembere 
teğet, 


lABI—-8 cm, 
IACI - 12 cm 
IDCI -3 cm 


olduğuna göre 


IBDI — x kaç cm dir? 


6 
AĞ B3 


c)9 


A 


P 


8 


alba 





D) 10 


4 


D)6 


ni 


D)8 


12 
B D 3 Cc 


O 
— 
O 


E) 12 


E)7 


E)7 


Cc 
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19. Şekildeki (ABI çaplı 


20. 


21. 


22. 


yarım çemberin D 
teğetleri TAD), (BC)J 9 
ve |DCJ dir. Ni 


!ADI 4cm, A X B 
IBCI < 9 cm ise 

IABIzx kaçcmdir? 

A)6 


B) 9 Cc) 12 


D) 15 


E) 18 


Şekildeki ABC üç- 
geninde (BNJ| dış 
açtortay, JANJ iç açı- 





ortay, 
INDJ 1 (AD dir. 
lADI - 15 cm ise 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


O merkezli çemberin 
iki teğeti (PA ve (PB 
dir. 

m(APB) — 60* ve 
lAPI - 6 cmise 





P noktasının çembere en kısa uzaklığı kaç cm 
dir? 


B) 3v3 C) 4v3 


E) 2115 


A) 2Vv3 
D) 2113 


O merkezli çemberin bir 
kirişi (ABJ dir. 

IAPI -8 cm, 

IPBI 5 cm ve 

lOPI -3 cm ise 


- 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


Çemberde Uzunluk Bağıntıları 





23. A 26. Ds E Ç 
M 
ş A 20 B 
Bak NA C 


ABC bir eşkenar üçgen, O merkezli çember, üçgeni 
şekildeki gibi kesmektedir. IKNI — 2a, 


IBCI - 12 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


ABCD paralelkenar, ABED teğetler dörtgenidir. 
IABI- 20 cm, IDE! - 8 cm ise 


EBC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


ğ A) 70 B)6O C)50 D)40 E)35 
A) v3 B)2V2 O23 D3v3 EV2i 
27. R 
24, DC ii 
i 
E 
N e 
A —..7B B C 


ABCD kare, O merkezli çember B ve C noktala- 
rından geçmekte ve (AD| ye E noktasında teğet 
olmaktadır. (ABI - 16 cm ise O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


ABCD dik yamuk, O merkezli çembere (ABI, 
E noktasında teğettir. 
ABI — 20 cm, ve A(ABCD) - 250 cm? ise 


O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


15 25 
A)9 B)10  C)11 D)12 E)13 A5 B10 ©) 5 D15 E) 20 
A 
25. A 
28. 
5 AN 
> Ziy 9 5 
NA çi 
e MP Cc 
Şekildeki çemberin iki teğeti (PA ve (PC dir. B,D, P D 
Klee COME, Şekildeki çemberde m(BAE) - m(DAC), 
(ADI -4cm, IDCI—-6 cm, IBĞİ— 12cm ise LABI < 15 cm. İAEİ < 6 cm, İACI < 8 cm ise 
lABI — x kaç cm dir? IADI kaç cm dir? 
A) 18 B)15 CO 12 Do Es A) 18 B)20 C22 D25 E)28 
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(BDIJ yi çizelim. 
M(BAD) - 309 4 60“ -90“ 
olduğundan (BD)| çaptır. 


m(BDC) — m(BAC) — 309 


(çevre açı) 
(BD| çap olduğundan m(BCD) — 90* 
A, 


ABD inde Pisagor bağıntısına göre 


IBDI2 — 42 4 82-80 > 1BDI-4V5 cm 


m(BDC) - 30” olduğundan 


1BCI NE - 2V5 ve m(GBD) - 60* olduğundan 


İCDI - x - (215). X3 -2V15 cmdir. 


Doğru Seçenek B 


(OT çizilirse 

(OT) 1 (ABI dir. 

pa 

OAB inde Öklid yükseklik 
bağıntısına göre, 

OTI? - 4.9 > 1OTI <6 cm olup 

!OKI — |OTI  OLI 6 cm dir. 

pm 

OKL , ikizkenar dik üçgen olduğundan 
IKLI-6V2 cm dir. 


Doğru Seçenek C 


(ABI çap olduğundan 
m(APB) — 90* ve 
(ANJ açıortay oldu- A Sk B 


ğundan 


NBS 3 İAPI 4k, LABI — 5k ve 


PAB dik üçgeninde IPBI — 8k dır. 
Ohalde3k-445-9—k-3cmve 
lABI — 5k - 5.3 - 15 olup 


çemberin yarıçapı r— > cm dir. 


Doğru Seçenek D 











Çözümler 
TESTI — 


p 

Nİ 
B 6 Cc 6 HSSE 

Çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin 

uzunlukları eşittir. 

O halde !BAJ| — IBCI - 6 cm ve (DHJ 1 (CE) çizilirse 

IHCI < IHDI x 6 cm ve 


IHEl -12—6-6cmdir. 
PE ae 
O halde DHE inde x < 6V2 cmdir. 


Doğru Seçenek E 


A noktası çemberiri 


merkezi olduğundan 


IADI —|AFi —iAE|-:8cm 





ABC dik üçgeninde Ş > 
ACI? — 82 4 152 - 289 > |ACI - 17 cm ve 
IFCI-17—8-9cmdir. 


Doğru Seçenek D 


D 





IKHI ve (KFJ dikmeleri çizi- 
lirse ve IKFI — r denilirse 
lECİ — IFCİ — r ve 

IFBI < 4—r dir. KHBF bir 
dikdörtgen olduğundan 
IKHI-4-rvelHBizrolup A 2 O2'H'B 
OHK dik üçgeninde 

Pisagor bağıntısına göre 

(042)2 — (2-0)2 4 (4--0)2 

(244144 4—4r4124 16-814 

(2 — 16r ş 16 - O denklemi çözümlenirse; 


16-V192 16-8V3 
— 5 —--—— 5 —cm 


A-256-64-192r— 5 


r-8—4V3.cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 
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emberde Uzunluk 





C3D 
(CD / (ABI Kr” 
olduğundan 
m(HCD) — 90' dir. İ İn 
A 3 0 B 
(0D) çizilirse, 
(0DJ| 1 (CD dir. 


CHOD dikdörtgen olduğundan 
ICDI <(OHI <3 cm ve 
IOLI — |ODI — x denirse COD dik üçgeninde 
Pisagor bağıntısından 
ÇAP ENİ 2x1 Xİ 49 
> 2x-8—>x-4cm 
ve |OKI — x<4 cm ((OKI — (OLI — (ODI) dir. 
—— 
OHK inde Pisagor bağıntısından 


IKHIZ 4 32 - 42 > IKHI2 > 7 > IKHI — V7 cmdir. 


Doğru Seçenek B 


IBCI - 21ATI veriliyor. 


IBCI —2r ise 
(ATI <rolup 
(OT) çizilirse 
IlOTI —r olur. 


ATO ikizkenar dik üçgeninde 


terznN2 51 1(W2—1) 
m li, vee 
N2-1 1 








r > rN241cmdir. 


Doğru Seçenek C 


Çemberde iç kuvvet özeliğire 
göre 

IHDI.4-3.8 ise 

IHDI — 6 cm 





(OKJ 1 (CDJ ve 
(OPJ 1 (ABI çizilirse 
merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ortaladığından 


ICKİ — IKDİ - >. 5 velHki-5-4-1cmdir. 





, Merkezden kirişe çizilen 





ağıntıları 





API — IPBI olacağından 

LAPI — IPBI < 2Z2 - > om ve 

IHBI -3 > IPHI- 2-33 cm olup 
!OKI - IPHI - 3 em dir. 


RP ea 
O halde OKD inde 


25 


(52452 71252 ma Eğ 122 cm 


dir. Çemberin çapı 2r — 5X5 cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 


dikme kirişi ortalar. 
Bu nedenle 


IDKi <IKCI <3 cm ve 





<a 

OKC inde Pisagor bağıntı- 
sından İOCİ — 5 cm ve 
(OB| yarıçap olduğundan 
I0BI - 5 cm dir. 

<< 

OHB inde Pisagor bağıntısından 

IHBI2 4 33-52 —1HBİ-lAHI-4 cmdir. 
O halde (ABI -8 cm dir. 


Doğru Seçenek E 


. Teğetiki çemberin mer- T 
kezlerini birleştiren doğru 
parçası çemberlerin teğet o 
noktasından geçer, K 2 SN 
merkezli çemberin yarıçapı r —<İ MRT 
ise IBKI - 4-r ve OBK Di 


üçgeninde Pisagor 
bağıntısına göre 
(2402-22 4(4-n)2 
444r412-4416—8r4r2 


tor — 16-1-750m dir. 


Doğru Seçenek D 











emberde Uzunluk 


ağıntıları 





12. 


13. 


14. 


(OK) çizilirse 15. 
(OLI — Alia 
a 
IOKI — 2a denirse OKL de 
OK! 


JOLI - —— olduğundan 


— 


m(OKL) — 309 dir. 





İs ğa, 6 
O halde OKL inde (OL! - # 2N3 cm ve 
3 


IOA| < (OB! < 4V3 cm olup 


IHBI — x— 4V3 — 6 cm bulunur. 


Doğru Seçenek E 





16. 
Çeyrek çember yarım 
çembere tamamlanır. 
<< 
AOC inde Pisagor 
bağıntısına göre 
lACI - 10 cm (6, 8, 10 üçgeni) dir. 
Çemberde dış kuvvet özeliğine göre; 
(CDI . ICA — (CBI. ICKI eşitliğinden 
x.10-2.14>x-2,8 cmdir. 

Doğru Seçenek A 

17. 
(ABJ çap olduğun- ç 
Z PİN 
mfibö) arak. İL 


PT) çizilirse merkezi 


teğete birleştiren doğru parçası teğet noktasında 
dik olduğundan (PTJ £ (CBJ| dir. 


lAOl — |OBI verildiğinden 
IPAI <IOPI - a iselOBI - 2adır. 


(AC) / (PTJ olduğundan 


: aş, X Ga i 
Tales teoremine göre peg >X5 6 cm dir. 


Doğru Seçenek A 
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ABDC kirişler dört- 


geni olduğundan 


mBDO) < M(PAC) <a 





m(ABD) — m(PCA) zBolup 


— — 
PAC - PDB dir. 


İbBİ 188 TET $ < IPDİ > 12 cm dir. 


Doğru Seçenek E 


(OAJ ve (OH| çizilirse 
IOKIi—IOAl—x 42 olup 
<5 

AOH de x244? — (xr-2 


X2416-X244X44 


B 
12-4x>x-3cmolup 
çemberin yarıçapı 
(2342-5cmdir. 
Doğru Seçenek C 
YG 


10 





Kuvvet özeliğine göre 
122 — x(x410) 
X 4 10x-144-0>x-8cmdir. 


m(PAB) — o ise 
len) 
M(AB ) - 20 (teğet-kiriş açı) ve 


M(ACB) — o (çevre açı)dır. 
IBA! — IBPH olduğundan 
M(BPA) - m(BAP) < mACB) - & olup 
API — ACI — 12 cm dir. 
Doğru Seçenek A 


18. 


19. 


20. 


(ABI — |AEl 8 cm 


olup 
IECI — 4 cm dir. 


Kuvvet özeliğine 





göre 


42 - 3(34x) 


16 7 z 
>34Xx- 5 >X-3 cm dir. 


Doğru Seçenek D 


Teğet özeliğinden 
ADI - IDE <4 cm, 
IBCI — ICE! 9cm 
olup IDCI - 13 cm dir. 





(DKJ / (ABI çizelim. 

IDA| — IKBI <4cmden ICKI 5 cmdir. 

DCK üçgeninde Pisagor teoreminden 

IDKI2 < 132 — 52 - 144 > DKI < |ABI - 12 cm 
bulunur. 


Doğru Seçenek Cc 


ABC üçgeninde (BN|J 
dış açıortay ile (ANJ 
iç açıortay 
olduğundan N 





noktası dış teğet 
çemberin merkezidir. 
Çemberin (AD ye değme noktası D olduğundan teğet 
özeliği gereğince Ç(ABC) z2.IADI olur. 

pa 


Buna göre Ç( ABC) - 2.15 -« 30 cm dir. 


Doğru Seçenek B 
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21. 


22. 


23. 


IOAJ 1 (PA ve 
(0BJ 1 (PB çizelim. 
(OPJ, APB açısının 
açlortayıdır. 





((OA! — (OBI den). m(APO) — 309 ve 
M(AOP) 609 olup 30* — 60“ —90' özel dik üç- 
geninden IAPI — 6 cm verildiğinden 


I(OA! 213 cm ve |OPI - 4V3 cm dir. 
3 


Çember üzerinde P ye en yakın nokta K olsun. 


IPKİsİPOJOKIZ4V3 — 213 - 2V3 cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


(OPJ nin uzantıları 
çemberi C ve D nokta- 
larında kessin. 


IODI —r ise 
IPDI — 341 ve 
IPCI — r-3 olur. 





İç kuvvet özeliğinden 
API . IPBI — IPCI . İPDI yazılırsa; 
8.5-(r—-3). (43) 


40 -(2—-9>-49ver-7cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 


ABC eşkenar üç- 
geninin ağırlık 
merkezi O nokta- 
sıdır. ( çemberi ke- 
narları köşelerden 


eşit uzaklıkta kes- 





tiğinden). 
(AHJ 1 (BC) çizelim. 








emberde Uzunluk 


ağıntıları 





24. 


25. 


IKHI — a ve IBCİ - 4a - 12 cm verildiğinden 


a-3 cmdir. (AHI AR - 6X3 cm olup 


L(OHI -3 . 613 - 213 cm dir. IOKI — RA çizilirse OKH 
dik üçgeninde Pisagor bağıntısından; 
R2-324(213)2-9412-21 
> Az V21 cm bulunur. 

Doğru Seçenek E 





(EO) nun uzantısı (BCJ yi H noktasında kessin. 
IEOl — |(OCI —r ve 

ICHI — IHBİ < 8 cm olup 

IOHI « 16—rdir. 


COH dik üçgeninde Pisagor bağıntısından; 
LOCI2 > |OHIZ 4 I(CHF 

r2 -(16-0)2482 

r2 - 256—32r4r2 464 

32r - 320 r- 10 cm bulunur. 


Doğru Seçenek B 





— 


mM(ABP)-m(DAP)—o (aynı yayı gören açıların 
eşitliğinden) ve m(PBG) — m(DCP) — 0 olsun. 


— <— << 
m(APB) — p denilirse APD — BPA olup 
IPAL IADI | 
TPBI “ TABİ dir....... (0) 
an <a 
BPC -— CPD olup 
IPGCI IDCI | 
TBB” TBCI dir....... (2) 
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26. 


27. 


28. 


IPA — IPCI den (1) ve (2) eşitliklerinden 


ADI iDCI 
TABI “Bı “ur. 
5-5 x-8c0m dir. 


Doğru Seçenek E 


A 20 B 
lADI — IBCI — x ve IEBİ — y olsun. 
(ABED) teğetler dörtgeni olduğundan 
X*yz2048—5x*y-28cmve 


IECI-20—8-12cmdir. 
<a 
Ç(EBC)-x4*y4 12-284 12-40 cm bulunur. 


Doğru Seçenek D 


A D 
7 
EH 
Kiş 
B C 


Doğru Seçenek C 


(OE) yi çizelim. 

(OEJ 1 (AB) ve 

IOEİ — |OCI < 1ODI den 
(OEJ, yamuğun orta ta- 
banıdır. 

A(ABCD) — |OEL| . ABI 


250-r.20>r - cm dir. 


— 


m(BAE) — m(DAĞ) 20, 
MABG) - MAD) - 6 
(aynı yayı gören çevre 
açılar eştir) olsun. 


ABE — ADC (A A.A) ol- 


duğundan 
AE |ABI (6 
TACI “ TADI 8 





> lADI — 20 cm bulunur. 


Doğru Seçenek B 





O merkezli çeyrek 4. > L 
çemberde K 
D 
(SD) 1 (98), D X C A 4 B B e 
I(OD! — IBDI 
© Gi (ABI ve (BC) çaplı yarım çemberler B noktasında KL 
IOAl > 4 cm ise doğrusu da çemberlere K ve L noktasında teğettir. 
4 
ICDI - x kaç cm o A lABI > 4 cm ve IBCI — 8 cm olduğuna göre 
dir? IPBJ ortak teğetinin uzunluğu kaç cm dir? 
A)2 B)2V2 C3 DA3 Ev1S A)2V2 O(OB)3VZ C)3V3 D)aV5 E)sv5 
A 
5 12 
B De ği B 
d 
Xx 
2 U MXN 
C H D K E 


Şekildeki (CDJ ve (DEJ çaplı yarım çemberler D O ve P merkezli çemberlere d doğrusu A ve B 


noktasında dıştan teğet, AB iki çemberin ortak dış noktalarında teğettir. 
teğetidir. 

IABI 12cm, IOM - 8 cm ve INPI - 3 cm ise 
JAHİ 1 (CE) (BK) 1 (CEJ, 


IMNI < x kaç cm dir? 
IAHI — 7 cm, IBKI - 11 cm ise 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
IABI - x kaç cm dir? 


A)9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


6. Şekilde(AB| veJCB| 
yarım çemberleri 
veriliyor. (DC), (CB| 


ABC eşkenar üç- çaplı çembere teğettir. A 2 C 8 B 
gen, LACI 2 cm, 
> IBC! < 8 cm ise 


lAEl 4cm, ü 


IDEİ — 5 cm ise 





IDE| - x kaç cm dir? 


A) 2v5 B) 45 c) e 
IBCI  x kaç cm dir? 

D) 4N5 E) 1615 
A)5 B)55 O(C6 Das E)3v5 5 5 
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Çemberde Uzunluk Bağıntıları 





10. 


IPA,Ada 

(PB, B de çembere 
teğet ve 

IPBI — 20 cm ise 
PCD üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


A) 25 B) 30 


IPA, A da çembere 
teğet, 


m(ABC) - 909, 


ICBI - 9cm, 
IBPI - 16 cm 
olduğuna göre 


IABI - x kaç cm dir? 
A)9 B) 10 


(ABJ çaplı yarım 
çemberde (PC, C de 
çembere teğet- 
tir.DEFC bir kare ve 


A(DEFC) - 16 cm? 
olduğuna göre 
IPDI kaç cm dir? 


A)4 B)5 


O merkezli yarım 
çember içine CÖDE 


karesi çiziliyor. 
IBDI - 6 cm ise 
IPDİ — x kaç cm dir? 


A)1 B) 1,5 





C)35 





C) 11 


P 


©)6 


o2 


11. (AB) çaplı yarım 


çember, O merkez ve 


AKCB dik yamuktur. 
AKI . IBCI - 100 
D B olduğuna göre 
IKCI kaç cm dir? 
A) 10 B) 15 
D) 40 E) 45 


12. O merkezli çeyrek çem- 


berde 

IKHJ £ (0BI, 
IHBI <2 cm, 
IKHI — 4 cm ise 


A) v2 


D) 12 E) 15 
13. Şekilde |ADJ, BAC nın 
açıortayı, 
IDEl-6 cm, 
IBDI - 12 cm ise 
C F 
IAEİ kaç cm dir? 
AD EB A) 14 B) 16 
14. d 
D)7 E)8 
P 
EZ 


JABI kaç cm dir? 


D25 E)3 AS B) 11 


IAKI — x kaç cm dir? 


BV?7 CG2v2 D)3 


noktalarında teğettir. 


D) 20 


E) 25 





A 
N 


o 


SEZ 


D 


D) 10 


E) 22 





O ve P merkezli çemberlere d doğrusu A ve B 


IOMI > 5 cm, IMNI x< 6 cm, IPNI — 4 cm ise 


D) 13 E) 14 
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emberde Uzunluk 





15. 


16. 


17. 


18. 


O ve P merkezli 
çemberler B nok- 
tasında teğettir. 


(ACI — 14 cm ise 





IODI - x kaç cm 
dir? 
A)3 B) 4 


O merkezli çem- 








berde, PA ve (DB 20. 
çembere teğettir. c 
IADI 6cm, 
IPBI - 8 cm ise 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 
A 
Şekildeki çemberde 21. 
(BC çembere teğettir. 
ACI — IDBI, 
IBCI 8 cm, 
IDCI - 4 cm ise 
IDAl — x kaç cm dir? 
A) 2v2 B) 3v2 Cc) 4v2 
D) 5v2 E) 6V2 
22. 
IPA çembere A P< Z A 
noktasında teğettir. x > 
IPA1-8.cm, 
IAEL-5cm, C 
IEBI > 4 cm ve B 
LECI < 2 cm ise 
IPDIzx kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
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19. 


ağıntıları 





O merkezli çembere P > 
merkezli çember D 
noktasında teğettir. NN 


A2C 40 


w 


l(OCI 4cm, 
(ACI 2 cm ise 
P merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


7 2 5 4 5 
M3 İş ©; Mş Biz 


Şekildeki çemberler A 5 
A ve B noktalarında ( gi 
kesişiyorlar. Çİ 

IKFI <3 cm, > <N 

IFDI 6 cm velCE| -8 cm 

ise IEKI kaç cm dir? 


A)2 B)25 C)3 D) 3,5 


E)4 


O merkezli yarım 





dairede, 
JAEl 20cm, 
IDE! - 16 cm ve 


IECI — 12 cm ise 


<-> 


A(AEB) kaç cm? dir? 


A) 60 B) 75 Cc) 82 D) 90 E) 96 


Şekilde, O merkezli 
yarım çemberin 
içindeki P ve R 
merkezli yarım 


A Pp o R B 
çemberler 


ile T merkezli çember birbirine teğettir. 


lABI — 12 cm ise T merkezli çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)1 B)5 C)2 E)3 








emberde Uzunluk 


ağıntıları 





23. 


24. 


25. 


(ABJ şekildeki çemberin VS 5 
bir kirişi, A 

IAPI 9 cm, 

IPBI - 4 cm ise 


P noktasından geçen en 
kışa kirişin uzunluğu 
kaç cm dir? 


A) 6 


B)9 


C12 D)13 E)18 





m(BAC) - 909, 
lABI -3 cm, ACI - 4 cmdir. 


A merkezli iABI yarıçaplı çember yayı (BCJ yi D 
noktasında kestiğine göre IDCI < x kaç cm dir? 


7 9 
A)Z Bp © DD? BE 
D 


G 
B Cc 


Şekildeki A ve O merkezli çemberler dıştan teğettir. 
ABCD bir dikdörtgen, ADI - 4 cm, 


!ABI — 6 cm ve A merkezli çemberin yarıçapı 


3 cm ise O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


7 
A3 





208 


26. 


27. 


28. 


C DE 


Şekildeki A ve B merkezli çemberlerde (CEJ, D 
noktasından geçmektedir. 


(CE) /JAB| ve ICE! < 16 cm ise 
IABI kaç cm dir? 


A)4 


B) 6 


c)8 D) 10 E) 12 





Şekildeki A ve B merkezli çemberler C noktasında 
dik kesişmektedir. 


IBCI < 4cm, ACI < 6 cm ise 
IABI kaç cm dir? 


A) 2113 B)7 (C)3V5 D)6 E) 2v5 


12 


D 


Şekildeki A ve B merkezli iki çemberin ortak iç teğeti 
CD dir. ACI — 4 cr, ICDI - 12 cm ve IBDI <5 cm 
ise 


İki çemberin birbirine en yakın noktaları 
arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 





4. TESBS7ÖYSİ 


O merkezli birim çember 


1. ÇrövEİ 


ABC bir eşkenar üçgen, 
A, B çember üzerinde 





(ACI - 16cm, 
Ox ekseni (BD 
(0BIODI - 7 cm, Ae Ox ekseni (BDJLJOAJ, 
c M(BOD)-o 
ICTI > xcm dir. 


Şekildeki O merkezli birim 


çemberde cosazlABI ol- 





Şekilde, merkezi (ABJ üzerinde olan, O merkezli, (BD) 


çaplı yarım çember, CE doğrusuna T de teğettir. duğuna göre, 





Buna göre, ICTI — x kaç cm dir? LABI kaç birimdir? 
A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 A) V3 42 B) V3 41 o NE) 
D) v3-1 E) vV3-2 
2. J(1994/ÖYS c 
F 
Şekilde merkezi O, yarıçapı 5. 1996 /ÖYS 
2 birim olan dörtte bir D 
çember içine çizilen M b ek e 
A B 
merkezli, r yarıçaplı çember (O E A 1OCIzr-10cm ZN 
(OCI ye D de, |(OAJ ya Ede k— 2———i 1OHi<x cm 
ve CA ya F de teğettir. Yandaki şekilde, d doğ- 
(0CJ 1 (OAJ olduğuna göre, IDMI — r kaç birimdir? rusu O merkezli çem- 
A) 213-2 B) 212-2 C) 22-1 beri A ve B de kesmek- 
dir. 
D)N3 -1 E) v3 -2 ği 
2I1HBIzICHI olduğuna göre, |OHI < x kaç cm dir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
a. o |19967ÖYS 
E — 
o 6. 1997 /ÖYS 
B 
L c ABCD bir teğetler 
dörtgeni, O, çembe- 
Şekildeki iki çember E noktasında içten teğet ve iç- rin merkezi 
teki çemberin merkezi O dur. |AE ışını çemberlere E m(DAB) — 120 dir. 
de teğet, dış çemberin A, B, C keseni içteki çembere 
L de teğettir. 
IOE1-10 cm, IAOlz 26 cm, İLCI-12 cm olduğuna Yukarıdaki şekilde IOA! — 813 cm olduğuna göre, 
göre, IBLI kaç cm dir? çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A) 13 B11 ©1090 D9 E)8 A) 12 B)13 C)14 Dsv3 E)7V3 
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7. 





emberde Uzunluk 


10. 


O, çemberin merkezi EN 


m(AOC) 90 ” 

(OB! - 4 cm e 
D 

I(OE1 <3 cm c 

IDE! > xcm 


Yukarıdaki verilere göre, IDE| — x kaç cm dir? 


7 7 5 
A)Z BZ OZ D3 Bİ 


B,C,D, E çember üzerinde 


lABI 9 cm, 





(BCI < 25 cm, 
lADI > xcm, 
IDE! <— 2xcm dir. 
Yukarıdaki verilere göre, IADI — x kaç cm dir? 
A) 8Vv3 B) 9v3 C) V17 
D) V51 E) V102 


1998 / ÖYS RE 50 
6 
m(ABC) — 45, > 
(OAl - 6 cm 45) 
V 


Şekildeki ABC üçgeninin 

çevrel çemberinin merkezi 

O'dur. 

Buna göre, O noktasının |JACI'ye uzaklığı kaç cm 


dir? 
A) V6 B)Y2 C)av2 Djsv2 E)ev2 





ağıntıları 





IKTI — ITLi <8 cm, 
IBMI -2.cm, 
OP! —r, 


Şekilde, yarıçapı 2 cm olan 
M merkezli çember, 





O merkezli, r yarıçaplı çembere B noktasında içten 
teğet ve O merkezli çember içindeki (KLJ kirişine T 
noktasında teğettir. 


Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı 
IOPI —r kaç cm dir? 


A) 10 B)11 C©12 D13 E)14 


IACI - 20 cm, 
IBDI 9cm 
ICDI — Xx 
Şekildeki (ACJ çaplı 

; BAK D 
a e AN 
birleştiren doğru, çemberi A Z 
D de kesmektedir. 
Buna göre, ICDI - x kaç cm dir? 


A) 18 B) 16 C) 15 D) 14 E) 12 


IDCI 9cm 

IBCI 8 cm 

Kenarları 9cm ve 8 cm 
olan ABCD dikdörtgenin, A 
köşesinden geçen O 
merkezli çember 

bu dikdörtgenin (BCJ ve 
IDCJ kenarlarına şekildeki gibi teğettir. 





Buna göre, çemberin yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)2y3 B)2 v2 C)6 
D)S g2 


Çemberde Uzunluk 





13. 


14. 


15. 


Şekilde, O merkezli, 


yarıçapları 


3 cm ve 5 cm olan iki 


çember verilmiştir. 


dıştaki çemberin üzerinde, kenarları da içteki 


ABC ikizkenar üçge- 
ninin A köşesi 


çembere teğettir. (ABİ — IACI olduğuna göre 


IBCI kaç cm dir? 


A)6Y3 B8y2 ©9 D10 Et12 
2000 / ÖSS A 





Şekildeki (BOJ çaplı / b 
çember, O merkezli ve OB 9 C 


(BCI çaplı çembere B 
noktasında içten 


ağıntıları 











“Bu soru ÖSYM tarafindan iptal edilmiştir. 


16. 


IFCI <2 cm, ABI 8cm 


Şekildeki (ABJ çaplı yarım çember, ABCD dikdört- 
geninin (DC) kenarını E ve F noktalarında kesmek- 
tedir. 


Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm? 
dir? 


teğettir. 
AB doğrusu her iki çembere B noktasında teğet, AC ve B) 32v3 C) 16v3 
doğrusu da içteki çembere D noktasında teğet D) 16v2 E) 8V2 
olduğuna göre, lag oranı kaçtır? 

1 1 1 2 2 
v3 Uz. a De. Ez 

2000 / ÖSS bi 17. |2001/ÖSS 
IBCI — 10 cm, 
m(ABC) - 509 
50” 

!ACI - 7 cm olan ABC B TI ğ 


üçgeni yandaki şekil ta- 


mamlanarak çizilecektir. 
Buna göre, üçgenin A köşesi (Bx ışını ile 
aşağıdakilerden hangisinin kesim noktasıdır? 
A) (BC) nin kenar orta dikmesi 
B) (BCJ kenarına 7 cm uzaklıkta bir paralel doğru 
C) Merkezi (BCJ nin orta noktası, yarıçapı 
7 cm olan çember 
D) Merkezi B, yarıçapı 7 cm olan çember 


E) Merkezi C, yarıçapı 7 crn olan çember 
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m(CAB) - 1209, (ABI — 1 cm 


Şekildeki JAB ışını O merkezli çembere B nok- 
tasında, |AC ışını da C noktasında teğettir. 


Buna göre, A noktasının çembere uzaklığı (en 
kısa) kaç cm dir? 


A)2-— v3 


D) 3-1 











emberde Uzunluk 


ağıntıları 





18. 


19. 


Şekildeki O merkezli çember ABC eşkenar üç- 
geninin iç teğet çemberi ve /KLJ bu çembere T 
noktasında teğettir. 

ABC eşkenar üçgeninin çevresinin uzunluğu 

24 cm olduğuna göre, AKL üçgenin çevresinin 


uzunluğu kaç cm dir? 


A)4 B) 6 c)8 D)10  E)12 





KL LAT,IKCI <ICMİI zr 


Şekildeki M ve N merkezli çemberler T nokta-sında 


birbirlerine teğettir. 


M merkezli çemberin yarıçap uzunluğu r oldu- 


ğuna göre, ABC üçgeninin alani kaç r? dir? 


A)2,5 B)3 C)3,5 D) 4 E) 4,5 





20 





Şekildeki M merkezli çember, O merkezli ve 1 cm 
yarıçaplı çeyrek çembere T noktasında, Ox ve Oy 
eksenlerine de sırasıyla A ve B noktalarında teğettir. 


Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) v2 B)N2 41 CO) N242 
D)2 E) 4 
(20057655) 

D C 


Şekildeki çember ABCD 
karesinin kenarlarına teğettir. 


Çember üzerinde alınan bir P 
noktasının |ABJ ve JADJ 
kenarlarına uzaklıkları sıra- 
sıyla 2cm ve 1 cm olduğuna 
göre, 

çemberin yarıçapının alabileceği değerler topla- 
mı kaç cm dir? 


A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


2003 / ÖSS 
(ABI, O merkezli D eN 
çemberin çapı (> <N 
LAEİ — IECI - 4cm | 


IAOl— 5cm 
IDE —Xx 


Yukarıdaki verilere 
göre, x kaç cm dir? 


Nİ e MK 
9. ağ 


emberde Uzunluk 


ağıntıları 





23. |2004/ÖSS 





<T 


Cc 


ADI - 1cm, IDEl 5cm, IECI-3 cm 


Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin AB kenarı 


çembere K noktasında, BC kenarı ise T 


noktasında teğet olduğuna göre, IBCI — IBA farkı 
kaç cm dir? 

A) N3 B)3- v3 Cc) 6-v3 
D) V6 E) 6— V6 
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LACI < 2R cm 


lOTI rem 

Yukarıdaki şekilde yarıçapı lOTI olan O merkezli 
çember, yarıçapı !ABI olan A merkezli çeyrek 
çembere, çapı |JACJ olan yarım çembere ve T 
noktasında JAB) doğru parçasına teğettir. 

Buna göre, R nin r türünden eşiti aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


Ajor C) 6r 


D) N2 


B) 4r 
E)(N2 41) 


25. 


2005 / (2005 / ÖSSİ 


Raj 


ABCD bir kare, O noktası (AB) doğru parçası 
üzerinde 

Şekildeki karenin (ACJ köşegeni, O merkezli, 
(OB) yarıçaplı yarım çembere E noktasında teğet 


olduğuna göre, Eİ oranı kaçtır? 


A)N2 41 B)V242 C)N341 


D) V3 4 V2 E)3- v2 


26. (20057655) 
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Aşağıdaki şekilde merkezleri O noktasında bulunan, 
yarıçap uzunlukları da 1 cm ve 2 cm olan iki çember 


verilmiştir. 


Büyük çember üzerinde alınan herhangi bir A 
noktasından içteki çembere iki farklı teğet çiziliyor. 
Bu teğetler büyük çemberi B ve C noktalarında 


kesiyor. 


Buna göre, ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç 


cm dir? 
A) 4v3 B) 6V3 Cc) 8v3 
D)2N3 4 1) E)3(V3 41) 














1. (AB) çaplı yarım 4. Şekilde ABC eşkenar 





çemberde üçgen, 

lABI - 12 cm, (BC) çap ve 

ICDI < 6 cm ise I0BI -1OCI-3 cm 

taralı alan kaç cm? olduğuna göre 

Bi taralı alanların 

A) 6-33 B) 93-21 toplamı kaç cm? 

C) 6v3-n D) 9n — 6V3 dir? 

E) 6n- 9N3 AZ 37 O) DE pF 


2. O merkezli 
çemberde (CB, B 
noktasında çem- 


5. ABCD karesinin iç teğet ve 


çevrel çemberleri çiziliyor. 


bere teğet, Dıştaki dairenin alanı, içteki 





dairenin alanının kaç katıdır? 





LADI <2 cm, 


— i 2 
IBC! — V3 cm ise taralı alan kaç cm“ dir? A) 1,5 B)2 C)2,5 D)3 E)4 


-$ O e$-$ oŞ-P 
e 


6. Omerkezli çeyrek 





çemberde 
3. O merkezli çemberde (LKI 1 (OB), 
(AT, Tde, (ACI, B de IKBI — IKOJ, 
çembere teğet ve 
pa IOA1 < 6 cm ise 
m(BD ) - 309, 5 e 
taralı alan kaç cm? dir? 
ITDI - V3 cm ise ; 
taralı alan kaç cm? dir? A) Gi B) on -28 
2n N3 3 r 3v3 N3 
A) 5 - v3 B)>-7 C) 5-7 © 9x—5 Mer 
3 33 4x3 
D) ig” -g Biz -3 e 
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10. 


emberin Çevresi ve Dairenin Alanı 





O merkezli çeyrek 
çemberin yarıçapı 
2cm dir. 

(EF) LJOA| 


olduğuna göre 


taralı bölgenin alanı kaç 


cm? dir? 
rn 1 r 1 7 
M3-2 B)35-3 ©z-1 
(a 
D)1-2 3-15 


Bir dairenin yarıçap uzunluğu 9b 20 artırılırsa da- 
irenin alanındaki büyüme yüzde kaç olur? 


A) 50 


B) 44 


Cc) 40 D) 36 E) 20 





ABC dik üçgeninde A merkezli çember yayı B, D, E 
noktalarından geçmektedir. 

MACE) —- 30' ve IBDI — 6 cm olduğuna göre taralı 
alan kaç cm? dir? 


A) 3N3 *3n B)3n* 213 
C) 3n 483 D) 3 4 9V3 
E)9V3 —2x 


(AC), (CBJ ve (ABJ 
çaplı yarım çemberler 
şekildeki gibi çiziliyor. 
Taralı alan 167 cm? 


olduğuna göre 
IDCI kaç cm dir? 
A)2 


B)3 C)4 


D)5 


E)8 
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11. 


12. 


13. 


14, 





O merkezli iki çember 
şekildeki gibi çiziliyor. 
I(OA1—-3 cm, 


(ABI -4cm ve 
am 
IACI 6 cm ise 





taralı alan kaç cm? dir? 


A)30 B) 32 C) 36 D)40 E)44 
* çe e ve de via b 
M(ABC) - 909, A 
IBCI 6cm, K 
IABI-8 cm 
olduğuna göre BE 
tem NS 
IAKCI kaç cm dir? 
C 
Ax B) 27 C) 3r D)4n E)5r 


O merkezli iki daire 
arasında kalan taralı 
alan 8x cm? 


olduğuna göre 





IKLI kaç cm dir? 


E) 4v2 


D) 3v2 


GC) 2v2 


B) 2V6 


A)3V6 





A 


— 


MADO) — 559, mOCB) 809, 1OBI - 6 cm. 


Şekilde O merkezli, (ABJ çaplı daire üzerinde C veD 
noktaları alınıyor. 


Oluşan taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 9 * 18 
D) 9 -9 


B)9n 4 12 
E) 9n— 18 


Og 9 





15. 


16. 


17. 


18. 








O merkezli çeyrek 
çember ve (0BJ| çaplı 
yarım çember şekil- 


deki gibi çiziliyor. 





Taralı alan 87 cm? 


ise 
IOA1 kaç cm dir? 


A) 12 B)8 Cc) 6 D)5 E)4 


Şekilde 


m(AOB) — 609 ise 


O merkezli daire dili- 
minin alanı taralı alanın 
kaç katıdır? 


A)1 B15 ©2 D25 E)3 


ABCD dik yamuğu 
içine kenarlara teğet 
olacak biçimde (AB) 
çaplı yarım çember 
çiziliyor. 

IADI 9cm, 

IBCI - 16 cm olduğuna göre taralı alan kaç x cm? 


dir? 


A) 40 B) 36 c)32 


D) 30 


E) 24 


O merkezli (AB| çaplı 
yarım çember içine 
(CDİ çaplı yarım 


çember çiziliyor. 


(CDI / (JAB) ve ICDI < 2 cm ise taralı alanların 


toplamı kaç cm? dir? 


A)3 B) 2,5 c2 D) 1,5 E)1 
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19. 


20. 


21. 


22. 


Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı 





O merkezli çemberin 


bir teğeti (AB dir. 
len 
m(BxC) - 609 ve 


IOAl — 6 cm ise 





W gg O) 93 47 
2.3 e g3 Sg 
ABCD kare, 2 


ABI - 4 cm dir. Karenin 
kenarlarını çap kabul 
eden çemberler çiziliyor. 





Oluşan taralı bölgelerin o A 


alanları toplamı kaç cm? dir? 
A) Afa — 2) 
D) (7 * 2) 


B) 8(n — 1) 
E)8(7 * 2) 


C) 8(x— 2) 


O merkezli çemberden 
içtekine (ABJ C nok- 
tasından teğettir. 
M(AOB) — 1209 ve 
lABI — 12 cm ise 





taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 16nx B)18n C©)20n D)24n E)36n 


A ve B merkezli, 
IABI — 6 cm yarıçaplı yaylar C 


noktasından kesişiyor. 


Oluşan taralı bölge-nin 
alanı kaç cm? dir? 





A B 
A) 674 9v3 B)12n-9V3 OC)12n4V3 
D)127149V3 E) 187 * 9V3 


23. 


24. 


25. 


emberin Çevresi ve Dairenin Alanı 





(ABI, (BCJ, (ACI çaplı çemberler şekildeki gibi 
çiziliyor. 
IBCI — 21ABI ve |ACI — 12 crn ise taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 


A) 20nx B)22r C)24n D)25r E)27r 


A,B, C merkezli 

4 cm yarıçaplı eş 
çemberler şekildeki 
gibi ikişer ikişer 


birbirine teğettir. 


Taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 


A) 163-871. B)8V3 47 C) 163 


D) 16n E) 16V3 481. 


O merkezli dairenin iki 


kirişi (ABI ve (CD)J dir. 

lam lan 
M(AxC)sm(ByD)—-1809, 
IABI - 6 cm, 


ICDI -8 cm ise 
O merkezli dairenin çevresi kaç cm dir? 


A) 57 B)107 C)15x D)20x E)25x 


. COB dik üçgeni ile O 

















M m 


A B Cc 


(ABJ ve (BCJ çaplı yarım çemberler B noktasında 
dıştan teğettir. 


lABI—-4cm, 
IBCi -12 cm ve 


IMDI iki çemberin ortak dış teğeti ise 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 16V3 47 B) 16V3 4 117 
22 22 
C) 16347 D) 16V3- in 


E) 16V3— 11x 


merkezli (OA| yarıçaplı 
çeyrek daire şekildeki 
gibi veriliyor. 

MEB) 90“, 

IAOl - 4 cm ve 





taralı bölgelerin alanları eşit ise 
IBCI — x kaç cm dir? 


Ar B) 2x CO)3r D) 4r E) 5x 


A ve B merkezli eş 
çemberler birbirinin 
merkezinden geç- 
mektedir. 





IABI -3 cm ise 


taralı alan kaç cm? dir? 


Pei ei g 121 > 6V3 
o e D) ak 
> 127 — AN3 


3 














IOC ve (0D) çizi- 


lirse 





IOA! — (OBI — |OCI > iODİ < 6 cm olduğundan OCD 
eşkenar üçgen olur. 


O halde 
A 
Taralı alan < A(OCD) öm; — A(OCD) 
. 60" , 62.V3 
“30: 9 


- 6n— 9N3 cm? dir. 
Doğru Seçenek E 


(0BI| 1 (CB 


çizilirse 





IODI > 1O0BI < (OAl — 1 cm ve IBCI < V3 cm oldu 
ğundan m(COB)- 60“ 
ve m(BOA) - 1209 dir. O halde 


A 
Taralı Alan A(OBA) giyim; - A(OBA) 


Ni 360e.7.12-7.1.1. sin 1209 


z 3- KEP dir. 


Doğru Seçenek A 


(OB| ve (0D)J çizilirse 
ln) 
m(BD) — 309, 


(OT) L(ATI 
(OB) 1 (AC) ve 





m(TOD) - 1209 dir. 

A â 
OTD inde Alan(OTD) — B ve dairenin TBD yayıyla 
sınırlı bölgesi A olsun. 
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r 






B-3.1.1.sin 1209 “Sem? 
V8 3 


O halde A-7 --z cm 


ABOT bir kare olup kenar uzunluğu 1 cm dir. 
(OT) / (ACI olduğundan m(ACT) — 30" olup 
LACI - V3 1ATI -V3., 1 V3 cm 


A 
A(TAC) < ii cm? olup 


Taralı Alan — 3. (5-77 “4-3 cm? dir. 


Doğru Seçenek E 


pa 
ED yayı ile sınırlı 
tam Lam 
alan A ise EC ve(B 
yayları ile sınırlı 


alanlar da A dır. 
A A 
A(ADE) « A(ODE) 


olup 





Doğru Seçenek A 


(OHJ 1 (AB) çizilirse (AC) 
köşegen olduğundan 
köşegen çemberin 
merkezinden geçer. 





M(OAH)- 459 olur. 

IOHI - AHI —r ise IOAl -rV2 cmdir. 

O halde dıştaki dairenin alanının, içteki dairenin 

n(ry2)? 
.r2 


alanına oranı -2dir. 


Doğru Seçenek B 


Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı 











(OL| çizilirse 
(OLI — 6 cm dir. 
(OKI 3 cm 
!OLI — 6 cm ise 
e (AD| çizilirse ABD eşkenar üçgen olur. 
m(KLO) - 30” dir. M(DAE) - 30“ olup taralı alan A -Bdir. 
O halde IKLI - 3V3 cm olup A <p. n.62-3ncm? 
2 
Taralı Alan - A(OBL) gi giümi “ ACOKL) BE 2 İG 
60* 6 .33V3 
360“ 2 Taralı Alan - A *B 
—6r -38 cm? dir. -3n * 9V3 cm? dir. 
N Doğru Seçenek D 
Doğru Seçenek B 
(OE) çizilirse 10. İçteki yarım çem- 


berlerin yarıçapı a ve 
b olsun. Çapı (AB) 
olan yarım çemberin 


m(BOE) - m(AOE) - 459 





IOEI<IOA1-10BI—2 cm ve 














yarıçapı 
LOFI — IFE| - V2 cmdir. 2a *2b 
-a*tb dir. 
2 

A 2 2 2 

Taralı Alan - A(OEA) gre dimi - AEOF) Taralı Alan - a S ra iL > 
459 v2N2 x 
“göge 1.25 “7-10? -x.ab-167 >ab-16dır. 
Doğru Seçenek C (ADJ ve (BD) çizilirse, Öklid yükseklik bağıntısına 


göre 
X-2a.2b—>x2-4 ab vex2-4.16 
>x-8cmdir. 


Doğru Seçenek E 


İlk yarıçap - 5 cm olsun. 


Dairenin alanı - 7 . 52 - 25x olur. 


İkinci durumda yarıçap — 5 * S0 6 cm olup alan, 








r.62-36n dir. 11. OAC-OBD 
3 6 
n 72, 2X5 14cm 

artış 367—25n-11xdir. 

25 — Ilnarış Taral Alan | 2211) 4 

100 —> X 2 
xz44 bulunur. - 40 cm? dir. 

Doğru Seçenek B Doğru Seçenek D 
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emberin Çevresi ve Dairenin Alanı 





<< 


Taralı alan - 5 Daire — A(DOC) 





-1 2. 1 
Taralı alan-7.n.6 -5.6.6 


> (9n -- 18) cm? bulunur. 







Doğru Seçenek E 






IAGI #IBDI (ABI © 





ns : 
-(Yamuğun alanını bulma işlemi gibi) 


eno a en 





> 2 2 
15. Taralı Alan- a.e) nr 














2 
2 
za A 2 

12. mAKC) - 1809 dir. Taralı Alan < 25-8 
(ACI çizilirse (ACI çaptır K 
8 (2-16r-4 
LACI2 - 62 4 82 Ne (OAl-2.r-8cmdir. 

ça 
lACI” > 100 C Doğru Seçenek B 
> IACI - 10 cmdir. 
ln o 
İAKCI - öğr. 2. . 5 - Sn em dir. 
Doğru Seçenek E 
16. (CT) çizilirse 
(CT) 1 (OB) dir. 

13. Taralı Alan-x.R?-n.r? 
T.alan - 7(R2—r-8.x (OK) çizilirse O, C, K 
(R2 — (2) -8 cm olup doğrusal ve (OK), O 
OKM dex? -R2-r2 açısının açıortayıdır. 
2-8 x-2V3 ve i m(COT) - 309, 
IKU-2x-2.212-4N2cmdir. (CTI -r > |OCI — 2r ve 

Doğru Seçenek E ICKI <rdir. 


O halde O merkezli daire diliminin alanı — A ise 

















5 2 2 
Ee 60 yay Ser Sar 
14. 360“ 6 2 
İçteki dairenin alanı - 7. r? 
3n r? nr 
Taralı Alan “75 -—7 rr > 
(A 5S* 5 
A 6 O 6 B 3rr 
e i — O halde istenen oran — 2. -3 tür. 
M(ADO) - m(DAO) — 559 ise LA 
e — — 2 
M(DOA) — 709 dir. m(OCB) — m(CBO) — 80* den 
m(COB) — 20* olup m(DOC) - 909 dir. Doğru Seçenek E 
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18. 


(OD) ve (OC) sırasıyla D ve Ç açılarının açıortay- 
larıdır. 


204 2B-1809*> «4PB-909 olup 
m(DOC) -90* dir, 


O halde 


ME 
16“ 


mil ko) 


A A 
AOD -BCO—> 


(2-144—>r-12cmolur. 


Taralı alanların toplamı 
a 2. B. 2 
Ağ .n. 12 *a6g8.7. 12 


144r 
360" * (a * 8) 


144n 





Az 


A- .90* -367ncm? bulunur. 





3609 


Doğru Seçenek B 





(OK) çizilirse 
IKCIZIKDİ-IOKI-1 cm ve 1ODİ - V2 cm dir. 
O halde K merkezli yarım çemberde 
.r2 A 7 
2. Asİ5--AOCD) -75- 1 


KR İm? 
> A-7-5cm 


m(KOD) - m(BOD) - 459 olup 
459 2.21 N. 2 
ArB-zggr.r(N2P- 7cm 


AB-7 ve A-7-5 cm? ise 
B-I. ia z5cm2di 
4 4 2 


O halde 2B - 1 cm? dir. 


Doğru Seçenek E 





20. 


LABI < a ise ii 
Taralı bölgenin alani <'- (0-2) di 





. Taralı bölge 





(OB) yi çizelim. (0B| 1 (AB olup 
tmm 
m(BxC) — 609 verildiğinden 


m(BOA) - 609 dir. 
10BI —rise I(OAl -2r ve !OAl - 2r-6 cm'den 


r-3cmdir. 
BP m 


Taralı alan - A(OBA) — A(OBC) gar dilimi 


1 60* 2 
Taralı alan < 5. 3.3V3 — 3508 - 7.3 


Doğru Seçenek A 


COK çeyrek dairesinde S z 


alanını bulalım. 


go 2 1 
S -3ögs. 7.2 -5.22 


S-(n-2)cm? olur. 





Taralı alanlar toplamı 8S olduğundan 
T.alan8(n—2)cm?dir. 


Doğru Seçenek C 








— 


m(AOB) - 1209 ve- 
rildiğinden 2409 lik halka 


alanıdır. 




















Çemberin Çevresi ve Dairenin Nlanı 


19. Şekildeki çemberlerin merkezi 
O dur. 


M(AOB) — 144' ve taralı alan 
O merkezli (OC) yarıçaplı 
dairenin alanının yarısı 
olduğuna göre, 





15. m(BAC) - 909, 


O merkezli çem- 
ber üçgenin iç- 
teğet çemberidir. 





lABI 6 cm, ACI <8 cm olduğuna göre, 


ION; oranı kaçtır? 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 1OCI ki 





A) 24—6n B) 24-21 C)24—4n AZ B)2 o$ DIŞ 5 
D) 24-37 E) 12-21 
20. Şekilde 
MBAC) - 1209, B e Ş c 
16. ABCD eşkenar dörtgen, 

lABI < 6 cm, IABI -3 cm, 
A(ABCD) - 18 em? dir. lll 

ğuna göre, 
A merkezli (ABI yarıçaplı 
(ADB) daire diliminin alanı A 6 B çemberin çevresi kaç x cm dir? 

2 

KAÇ 4 em: lez 14v3 15v3 14V3 

A) B)—3— G) —— 
A)2 B)3 Cc)4 D)S E)6 

15V3 1113 
D)—7 E)—5 


17. O merkezlilOEl 6cm 
yarıçaplı çember ABC 
üçgeninin kenarlarına D, 
E, F noktalarında teğettir. 


21. O merkezli çemberde 
—. 
M(AOB) — 1209, 
(ABI, T noktasında 
çembere teğettir. 


(ABI - 12V3 cm ise 


— 
m/(BAC) — 509, 





m(ACB) - 70 ise taralı alanların toplamı kaç cm? dir? 
taralı daire diliminin alanı kaç x cm? dir? A) 36V3 — 12x B) 36V3 — 10x 
z C) 40v3 — 12n D) 36V3—8n 
A) 15 B) 20 24 D) 27 E) 36 
) ) ) ) ie E) 16V3 - 2x 
22. ABC eşkenar n 
18. ABCD kare, A D : 
len üçgeninin çevrel 
DAB çemberin bir çemberi çizilmiştir. E 


kesitidir. LAE| — 4 cm, J> 
JADI — 4 cm ise çemberin n 

IEDI — 5 cm ise 
kapladığı bölgenin alanı iz 


2 dir? 
ala Gi — çemberin çevresi kaç x cm dir? 


A)ar B) 6x C) 8r D)10x E)t12r A) a3 B) 53 c) 6v3 D) NB E) 8v3 
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23. 


24. 


25. 


Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı 





(ABI çaplı yarım 
çember içine CDEF 


karesi çiziliyor. A 


(ABI - 10 cm ise 


taralı alanların toplamı kaç cm? dir? 


A) 10-12 B) 10-8 
c) ZE -20 D) ZE 16 
E) 51 18 


Şekilde H merkezli 
(AHI yarıçaplı ve (BH|J 
yarıçaplı çeyrek 


çemberler çiziliyor. 


m(DHC) — 90“ ve 





ABI - 8 cm ise 
taralı alanların toplamı kaç cm? dir? 


A) 20 B)18n C)16n D)1i2n E)10x 





Şekilde merkez açısı 309 olan 


(OAJ ve JOD| yarıçaplı daire dilimleri veriliyor. 

IOAl <6 cmve S,-S, olduğuna göre, 

İADI - x kaç cm dir? 

C) 6-3v2 


A) 6-2V3 B) 6-2V2 


D) 4-V3 E) 6-V3 
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26. 


27. 


28. 





A, Bmerkezli 


lABI — 8 cm yarıçaplı 
çember yayları C 


noktasında 





kesişiyorlar. > 

A 8 B 
O merkezli çember JABJ ye ve yaylara şekildeki 
gibi teğet ise O merkezli dairenin alanı kaç cm? 


dir? 


A) 8r B) 9 C) 10x 


D) 121 


E) 15. 


ABCD ikizkenar 
yamuğu bir teğetler 
dörtgenidir. 

—— 
M(ACB) — 909, 


IDCI <5 cm, 





lABI — 13 cm ise 


şeklideki taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 


cm? dir? 
A)9r. B) 54 C) 54—9n 
D)274n E)5449n 


(AB) çaplı O merkezli 
çember içindeki C ve 
D merkezli yarım 
çemberler birbirle- 


rine O noktalarında 





dıştan teğettir. 


lABİi - 12 cm ise 
taralı bölgenin alanı kaç n cm? dir? 


A) 18 B)21 (C)24 D)27 


E)30 





1. 









Şekildeki aynı merkezli 


çemberlerin yarıçapları 
sırasıyla 1, 2,3, 4cmdir. 
Ardışık iki çember arasında 
kalan alanlar |, 1, İli ile 


gösterilmiştir. 


l alanı, bir sütun grafiğinde 3 cm yüksekliğinde bir 
dikdörtgenle gösterilirse, Ili alanı aynı grafikte kaç 
cm yüksekliğinde bir dikdörtgenle gösterilir? 


D)8 


A)5 B)6 C)7 E)9 


Şekildeki düzenekte, A 
makarası hareketli, B ve 
C makaraları sabittir. 


C makarasına bir tam dönme yaptırıldığında A 
makarası B ye teğet A' durumuna geldiğine göre 


C nin çevresi kaç cm dir? 


A) 40 B) 60 C)80 D)120 E) 160 


Şekildeki aynı (eş) merkezli 
iki çemberden içtekinin 
yarıçapı 

R -100 m, dıştakinin ya- 
rıçapı R' - 101 m dir. AC ve 





DE yaylarının uzunlukları 


eşit ve 404 midir. 
AB yayının uzunluğu kaç m dir? 


A)4 B)6 c)8 D) 12 


E) 14 
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4. 


Üniversite Sınavı Soruları 





Şekildeki dört çember aynı 
merkezlidir. Bu çemberlerin, 
O merkezinden geçen bir 
doğru üzerinde ayırdığı 
parçalar birbirine eşittir. 


Buna göre, en dıştaki çemberin çevresi, en 
içtekinin çevresinin kaç katıdır? 


A)4 B) 6 C)8 D)9 E) 16 


1984 /ÖYS 


"Bir çember üzerinde yarışan iki hareketliden ikinci, 
iki turluk bir yarışı 5 dakika önce bitirmiştir." 





Aşağıdaki durumların hangisinde bu yarışın 
sonucu değişirdi? 


A) Çemberin çevresinin iki katı uzunluğunda, düz bir 
yolda yarış yapılsaydı. 

B) Çemberin yarıçapı 2 katına çıkarılıp 1 turluk yarış 
yapılsaydı. 

C) Çemberin yarıçapı ve hareketlerinin hızları yarıya 
düşürülseydi. 

D) Çemberin yarıçapı yarıya düşürülüp 4 turluk 
yarış yapılsaydı. 

E) Hareketlilerin hızları 2 katına çıkarılıp 1 turluk 
yarış yapılsaydı. 





1984 / ÖYS 














Yukarıdaki çemberlerden küçüğünün yarıçapı r, 
büyüğünün yarıçapı 2r dir. DEF ve ABC ile göste- 
rilen taralı dilimlerin alanları birbirine eşittir. ABC açı- 
sının ölçüsü 30* olduğuna göre, 


DEF açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 60 B)90 O(C)100  D)120 E)150 


7. 


emberin Çevresi ve Dairenin Alanı 





Şekildeki çemberlerin yarıçapları r,, ra, ra çevreleri 


Çı, Ça, Ça tür. 


ai b > ,GE Şa olduğuna göre, 


aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Ajc<b<a B)b<c<a C)a<c<b 
Dja<b<c E)azb-c 
1987 / ÖYS 


Aşağıdaki şekilde OCDB bir dikdörtgendir. 
BKA, O merkezli çember yayı 


I(OBI — (OA1 -4 cm, IOCI —x 
B D 





o O “A 


Taralı S, ve S, alanları birbirine eşit olduğuna 


göre x kaç cm dir? 


A)2 BZ ©3 DD; En 


Alanı 72 cm? olan bir dikdörtgenin içine, dikdörtgenin 
üç kenarına içten ve birbirine dıştan teğet iki eş 


çember çizilebiliyor. 
Çemberlerin yarıçapları kaçar cm dir? 
A)9 B)8 C)6 D)4 E)3 
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10. 





Şekildeki (BT ışını O merkezli (OA| yarıçaplı çem- 
bere T noktasında teğettir. 
IOAI — ABI x 2 cm olduğuna göre, TAB üçgeninin 


alanı kaç cm? dir? 


A) 3 B)V5 C)vV6 DV7 E)v10 


Şekildeki O merkezli iki 
çember, ABCD karesinin iç 


teğet ve çevrel çemberidir. 





Çevrel çemberin alanının iç teğet çemberinin ala- 


nına oranı kaçtır? 


A) v2 BV38 O2 D)3 E) 4 





Aw— 240 ——A' 


A noktasından yuvarlanmaya başlayan r yarıçaplı bir 
çember 5 tam dönme yaparak şekildeki gibi A' 


noktasında durmuştur. 


lAA'I - 2407 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı 


r kaç cm dir? 


A) 30 B)26 (C)24 D)20 E)18 








emberin 


evresi ve Dairenin Alanı 





13. 


14. 


15. 


16. 


Şekildeki çember d 
doğrusuna T noktasında, 
x eksenine ise A(2 v3 
0) noktasında teğettir. 





A(2J3.0) 


m(TOA) - 609 olduğuna göre, çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? 


AN BY? o2 m3 E)4 


1999 / ÖSS 
Bir saat kulesindeki saatin akrebinin uzunluğu 72 cm 
dir. 
Bu akrebin ucu 1 saatte kaç cm yol alır? 


A) 1271 B)10n C)8n 


D) 67 


E)4n 


A,B,C veDbirdüz- 
lemin dört noktası 
olmak üzere, merkezleri 
bu noktalar olan 

3 cm yarıçaplı dört makara, şekildeki gibi bir iple sı- 
kıca çevrelenmiştir. 


ABCD dörtgeninin çevresi 47n olduğuna göre, 
ipin uzunluğu kaç cm dir? 


A)5or Oo B)5in C)53 D)56n E)60r 


|2001 / ÖSS) 

IFGCİ — IFDI — 3cm 

A, H, E doğrusal 

B, H, G doğrusal 

Yandaki ABCD karesinde 





D ve C merkezli çemberler F noktasında 


birbirine teğettir. 
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
5 
© 5(9-n) 


AZ66-n) 820 -n) 


D)3-n) E)3(5 -) 
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17. 


ABCD bir kare 

(ACI ve (BDJ köşegenler 
Yukarıdaki şekilde, K noktası 
A merkezli, ABI yarıçaplı 





çember ve |AC)J köşegeni 


üzerindedir. 


ABCD karesinin alanı 64 cm? olduğuna göre, BKD 


üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 18 B) 16 C) 12 
D) 32 N2 -1) E) 16 (12-1) 


Şekildeki (ABI çaplı 
çemberin içinde, (AC) 
ve |(CB| çaplı yarım 
çemberlerin dışında 





kalan taralı P 

bölgesinin alanı 

p cm, 

kenar uzunlukları ICBI ve ICDI cm olan dik- 
dörtgensel bölge K nin alanı k cm? dir. 


LACI — ICDI olduğuna göre E oranı kaçtır? 


D)x E) 2 


Aşağıdaki şekilde çapı (AB) olan yarım daire üze- 
rinde (CD)| kirişi gösterilmiştir. 
D 


A 





IABI  2iDCI < 12 cm olduğuna göre, taralı bölge- 
nin alanı kaç cm? dir? 
C) 18n- v3 


A) 9r B) t2n 


D)9n424V3 oE)12n49V3 








Aşağıdaki doğrulardan hangileri düzlemsel gi- 
mayabilir? 


A) Bir doğruya üzerindeki bir noktada dik olan 


doğrular 

B) Aynı düzleme dik olan iki doğru 

GC) Bir noktadan geçen bir düzleme paralel olan 
doğrular 

D) Aykırı iki doğrudan birini kesen ve diğerine para- 
lel olan doğrular 


E) Bir doğruya paralel olan doğrular 


Kesişen farklı üç düzlemin ikişer ikişer arakesit- 
lerinin durumları aşağıdakilerden hangisi ola- 


maz? 

A) Üçüde paralel 

B) Üçü de çakışık 

C) Doğrultuları aynı 

D) Üçü bir noktada kesişen 


E) İkisi paralel üçüncüsü onları kesen 


Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Farklı iki düzlemin en çok iki ortak doğrusu var- 
dır. 

B) Farklı iki düzlem birbirini kesiyorsa, bu düzlemle- 
rin arakesiti bir noktadır. 

C) Herhangi üçü doğrusal olmayan 4 farklı nokta 
aynı düzlemde bulunmayabilir. 

D) Bir düzlemle bir doğrunun iki ortak noktası varsa 
doğru düzlemi bir noktada keser. 


E) Her doğru içinde bulunduğu düzlemi üç ayrı 


düzleme ayırır. 


231 


Düzlem ve Uzay Geometri 








Çözümlü Sorular 


Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) Aykırı iki doğru bir düzlemi kesiyorsa, düzleme 
paralel ve aykırı doğruları kesen bir tek doğru 
vardır. 

B) Aykırı iki doğrudan birine paralel bir düzlem di- 
ğerine diktir. 

C) Aykırı iki doğrudan biri üzerindeki bir noktadan 
diğerine paralel çizilemez. 

D) Aykırı iki doğrudan birine dik olan bir düzlem di- 
ğerine de diktir. 

E) Aykırı iki doğru bir düzlemi kesiyorsa, düzleme 
paralel ve aykırı doğruları kesen sonsuz sayıda 
doğru vardır. 


Aykırı iki doğrunun bir düzlem üzerindeki dik iz- 
düşümlerinin birbirine göre konumu, aşağıdaki- 
lerden hangisi olamaz? 


A) Kesişirler 
C) Birbirine diktir 


B) Çakışıktır 
D) Paraleldirler 
E) Arkesitleri boş kümedir 


Aşağıdaki koşullardan hangisi farklı iki doğru- 
nun paralel olması için yeterli değildir? 

A) Aynı doğruya paralel olmaları 

B) Aynı düzleme dik olmaları 


C) Paralel iki düzlemin üçüncü bir düzlemde ara- 


kesitleri olmaları 
D) Arakesitlerinin boş küme olması 


E) Bir düzlemde aynı doğruya dik olmaları 








15. 


16. 


17. 


18. 


Il o Düzlemde bir doğrudan sabit uzaklıktaki nokta- 


ların geometrik yeri paralel iki doğrudur. 


Ii. o Paralel iki düzlemden eşit uzaklıktaki nok- 
taların geometrik yeri bu düzlemlere paralel bir 
düzlemdir. 


Ili. Uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri bir küredir. 


Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Ii C) Yalnız İl 


D) | veli E) 1, İl ve hil 


Aynı düzlemde bulunan paralel iki doğru ve bir 
çemberin arakesiti aşağıdakilerden hangisi ola- 


maz? 
A) Dört nokta B) Bir nokta 
G) İki nokta D) Üç nokta 


E) Paralel bir çift doğru parçası 


Şekilde, 

BCeP, (DAJ LP, 

(A8) 1 (BC), 

lABI — 3 cm, 

IBCI 4cm, 

IDAl < 12 cmise 
IDCI—x kaç cmdir? 
A) 20 B) 15 


013 D)12 


E) 10 


Aralarındaki ölçek açısı 60* olan iki düzlemden 
biri üzerinde alınan 6 cm uzunluğundaki bir 
doğru parçasının diğer düzlem üzerindeki dik 
izdüşüm uzunluğunun en küçük değeri kaç cm 
dir? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 
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20. 


21. 


22. 


Düzlem ve Uzay Geometri 


19. 


Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 


Il. Oo Uzayda kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. 


ii. Bir düzlemle aynı düzlemde bulunmayan bir 
doğrunun kesişimi bir tek nokta belirtir. 


Ii. o Farklı iki düzlemin kesişimi kesinlikle bir doğru- 


dur. 
A) Yalnız | B) | ve lll C) li ve İl 
D)l ve il E) Lİ ve hil 


Ri te aşağıdaki önermelerden hangileri kesinlikle 

doğrudur? 

Ii o Kesişen iki doğrunun ikisini de farklı noktalarda 
kesen doğrular düzlemseldir. 


IN. Bir doğrudan sabit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri dairesel bir silindirdir. 


IN. Aykırı iki doğru bir uzay belirtir. 
A) Yalnız | 
D)| veli 


B) Yalnız Il 
E)İ, İl ve Hİ 


C) Yalnız Il 


Işınları dik izdüşüm düzlemini farklı iki noktada 
kesen bir dik açının dik izdüşümü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) Bir geniş açı B) Bir dar açı 
C) Bir dik açı D) Bir ışın 
E) Bir doğru 


Aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğ- 

rudur? 

Il Uzayda bir doğruya, üzerindeki bir noktadan 
birden fazla dik doğru çizilebilir. 


Il. Bir doğruya, üzerindeki bir noktada dik olan 
doğrular düzlemsel olmayabilir. 


IN. Bir doğruya dik olan birçok düzlem çizilebilir. 
A) Yalnız | 
D)| velli 


B) Yalnız ll 
E) li ve lli 


C) Yalnız İl! 





23. 


24. 


25. 








Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlik- 
Je doğrudur? 


1. o İki noktadan eşit uzaklıktaki noktalar aynı 


düzlemde bulunur. 


Il. Doğrusal olmayan üç noktadan eşit uzaklıktaki 


noktalar bir doğru üzerindedir. 


IN. Dik iki düzlemden birine dik olan doğru diğer 


düzleme paraleldir. 


A) Yalnız | i B) Yalnız ill C)i veli 


D) 1 vellli E)l, il veli 


Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Düzlemde iki noktadan eşit uzaklıkta olan ve bu 
düzlemde bulunan noktalar bir doğru üzerinde- 
dir. 

B) Aykırı iki doğrunun dışındaki bir noktadan geçen 

ve aykırı iki doğruya da paralel olan bir düzlem 


vardır. 


C) Uzayda paralel iki doğrudan eşit uzaklıktaki 
noktalar bir doğru üzerindedir. 
D) Aykırı iki doğru bir uzay belirtir. 
E) Kesişen iki düzlemin her ikisine de dik olan bir 


doğru çizilemez. 


Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur? 

IS Aykırı iki doğrudan biri üzerindeki bir noktadan 
diğerine bir tek paralel doğru çizilebilir. 

II. Herhangi iki doğru bir düzlem belirtir. 

NI. o Kesişen iki doğrunun ikisini de kesen doğrula- 


rın tümü aynı düzlemdedir. 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)ivelii 


D) il ve til E)i, li veli 
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21. 


28. 


Düzlem ve Uzay Geometri 


26. 





Şekildeki (E) düzlemine (AHJ| diktir. 


B,C, H, D noktaları düzlem üzerindedir. 


— 


m(ABH) — 459, m(ACH) — 30“, m(ADH) — 609 ise 


aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) IAD! > İABİ > !ACI B) IACI > !ABİ > !ADI 


C) |AHI < IBHI D) ICHI < JAHİ 


E) (ABI > ACI > |ADI 


R? te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tek paralel 
doğru çizilebilir. 


B) Üçü doğrusal olmayan üç nokta bir tek düzlem 
belirtir. 


C) Paralel olmayan ve kesişmeyen iki doğru aynı 
düzlemde bulunabilir. 


D) Bir düzleme dışındaki bir noktadan sonsuz 
çoklukta paralel doğru çizilebilir. 


E) Bir düzleme dışındaki bir noktadan geçen bir tek 
paralel düzlem vardır. 


Aşağıdaki doğrulardan hangileri düzlemsel ol- 
mayabilir? 

A) 
B) 


Bir doğruya paralel olan doğrular. 


Bir noktadan geçen ve aynı düzleme paralel 
olan doğrular. 


©) 
D) 


Paralel iki doğrunun ikisini de kesen doğrular. 


Aykırı iki doğrudan birini kesen ve diğerine 
paralel olan doğrular. 
E) Bir doğruya üzerindeki bir noktada dik olan 


doğrular. 









a 


d 


pm mağ 9 
Bir doğruya paralel olan doğrular (uzayda düşünül- 
düğünde) aynı düzlem içinde olmak zorunda değil- 
dir. 
dı, /d,/d, olsun.d, ve da aynı düzlem içinde de- 
ğildir. A, B, C, D seçeneklerinin doğru olduğunu çi- 
zerek gözlemleyiniz. 


Doğru Seçenek E 


Kesişen farklı üç düzlemin ikişer ikişer arakesitlerin- 
den ikisi paralel üçüncüsü onları kesen olamaz. 
Çünkü bu üç düzlemin ikişer ikişer arakesitleri otan 
d,, d,, d, doğrularının birbirine göre konumları aşa- 


ğıdaki şekillerdeki gibi olabilir. 





dı ndımd —(A) 
Doğru Seçenek E 





E,F, P, R dört farklı düzlem olup A, B, C, D gibi dört 
farklı nokta farklı düzlemlerde bulunabilir. 
Bunlardan herhangi üçü bir düzlem oluşturur. 
Dördüncüsü bu düzlemde bulunmak zorunda 
değildir. Diğer seçeneklerin yanlış olduğunu şekil 
çizerek görünüz. 


Doğru Seçenek C 
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“Işın, bir doğru ve bir 


özümler 
sea ii 


L, ve L> aykırı doğrular. 
AzB, A noktasından ge- 
çen ve E düzlemine pa- 
ralel olan sonsuz sayıda 
doğru vardır. Bunlardan 





biri L, yi keser. 


B den geçen ve E ye paralel olan sonsuz sayıda 
doğru vardır. 


Bunlardan biri L, yi keser. A nın yanlış olduğu 
açıktır. B, C, D nin yanlış olduğunu çizerek görürüz. 


Doğru Seçenek E 


Aykırı iki doğrunun (farklı düzlemlerde bulunan ve 
kesişmeyen) bir düzlem üzerindeki dik üzdüşümleri 
çakışamaz. Eğer çakışık olsalardı aykırı iki doğru- 
nun aynı düzlem içinde olmaları gerekirdi. Halbuki 
aykırı iki doğru aynı düzlemde olamaz. 


Doğru Seçenek B 


dımnd 9 olması 
doğruların paralel 
olmaları için yeterli 
değildir. 





d, CE,da cFolupd, md - 2 olup d, ve d, paralel 
değildir. 
(d, ile d, aykırı iki doğru olabilir.) 


Doğru Seçenek D 


Bir ABC üçgeninin bir 


” A 
düzlem üzerindeki dik nn 


izdüşümü bir açı, bir 


nokta olamaz. İzdüşüm 
bir doğru parçası 
olabilir. 


Doğru Seçenek E 








Düzlem ve Uzay Geometri 


10. 


11. 


12. 


———d, 


dı// da ise 
Wi — e 


da / da tür. 





d, in dik izdüşümü 
d,, d nin dik iz- 
düşümü d, olup 


da// da tür. 


Doğru Seçenek B 


dı, 1d, da 1 d olmasına rağmen d, ve da paralel de- 


ğildir. 





Doğru Seçenek B 


Uzayda üçü doğrusal olmayan üç nokta bir düzlem 
belirtir. Bu düzlemlerin bir noktası dalma A 
olacağın-dan geri kalan iki nokta 

(B, C, D, E, F) kümesinden (5 ) - 10 farklı biçimde 
seçilir. 


Doğru Seçenek D 


Paralel düzlemlerin arakesitleri yoktur. Paralel 
düzlemlerden birini kesen doğru diğerini de keser. 
Paralel düzlemlerden birine paralel olan düzlem 
diğerine de paraleldir. Aynı doğruya paralel olan 
düzlemler paralel olmak zorunda değildir. (Dik de 
olabilir.) 


O halde IV ün bulunduğu A, B, C, E seçenekleri 
yanlıştır. 


Doğru Seçenek D 


Uzayda (R3 te) doğrusal olmayan üç nokta bir 
düzlem belirtir. Üç farklı doğru belirtir. Il ve IV doğru 
değildir. 

Doğru Seçenek D 
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18. 


14. 


15. 


16. 


Kesişen iki doğrudan 
eşit uzaklıkta bulu- 
nan noktaların ge- 
ometrik yeri bu iki 





doğrunun kesim nok- 
tasındaki açıların 
açıortay doğrularıdır. 


Doğru Seçenek A 


Bir düzlemin içindeki k tane doğru bir düzlemi en az 
Azk:l,ençokB- E yl *1 tane bölgeye ayırır. 


B-a-<&*D,, -(k4 1) 66 


k(k-1)-132 —>k-12 dir. 


Doğru Seçenek A 
d, 
1. doğrudur. 
d 
da 
11. doğrudur. 
lil. doğrudur. 


Doğru Seçenek E 


Paralel iki doğru ile 
çemberin kesişimi 
paralel bir çift doğru 





parçası olamaz. Çünkü 
çemberin iç bölgesi 
çembere ait değildir. 


Doğru Seçenek E 


17. 


18. 


19. 


Düzlem ve Uzay Geometri 





IDAJ 1. P, 

(AB) 1. (BC) ise (DAJ 1 (AC) olup DAC dik üçgendir. 

!ACI 5cm dir. 

O halde IDCI2 — 122 4 52 - 169 > 1DCI-13cmdir. 
Doğru Seçenek C 





E düzleminde alınan 6 cm uzunluğundaki bir doğru 
parçasının diğer düzlem üzerindeki dik üzdüşüm 
uzunluğunun en küçük olması için doğru parçası 
arakesite dik olmalıdır. 

LABI — 6 cm ise dik izdüşüm uzunluğu 

IBA'I - ABI . c0560* - 6.5 - 3 cm bulunur. 


Doğru Seçenek B 


(1) doğru 8 
ği X B 
d, ved, doğruları 
üzerinde A ve B gibi iki d, 


nokta vardır. A, B, K bir 
düzlem belirtir. 


(1) dOP — (A) doğru 


W/ 


İN el 
(Il) PRO x (4 doğru 


Doğru Seçenek E 





20. (1) doğru 


21. 


(11) doğru 


(ili) PNG < (d) doğru 


Aykırı iki doğru farklı 
düzlemlerde bulunur. 





Bu nedenle d, ved, 


bir uzay belirtir. 


Doğru Seçenek E 





Dik açının ışınları P düzlemini B ve C noktalarında 
kessin. A nın dik üzdüşümü A' noktası olup 


M(AA'B) — M(AA'C) - 90" olup 
m(BAC) - 909 olduğundan m(BA'C) > 90' dir. 
O halde izdüşüm bir geniş açıdır. 


Doğru Seçenek A 


(0) doğru 
A 


(1) yanlış 


Bir noktada doğruya 
dik olduklarından bir 
düzlem belirtirler. 


(Ii) doğru 





Doğru Seçenek D 
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d 
23. (1) doğru (10) yanlış l da 
d, ve d, paralel olmayan 
A ve B noktalarından eşit ve kesişmeyen iki doğru 
uzaklıktaki noktalar O dan ise bir düzlem 
geçen d, ve d, gibi doğrular belirimezler. 
üzerinde olacaktır. Bunlar da (110) yanlış 
Kesişen d, ved. 
aynı aI d 
doğrularının her ikisini de 3 dı 
bir düzlemde bulunacaklardır. farklı noktalarda kesen 
Ni doğruların tümü ayni 
Il) d 
lm düzlemde bulunur. A 
da 


Üçü doğrusal olmayan üç Ancak A kesim nok- 
tasından geçen d, bu 
düzlemde olmak zorunda 


B değildir. 


nokta bir çember üzerindedir. 


Bu noktalara eşit uzaklıktaki 





noktalar da bu çemberi taban 


Doğru Seçenek A 


kabul eden dik koninin 


yüksekliği üzerinde bulu- 


nurlar. 
(111) doğru 26. (AHJ.L(E) 
d E) düzlemine dik is olduğundan 
ğ gd eni z düzlemin H nok- 
e bii tasından geçen her 
doğrusuna diktir. 
Doğru Seçenek E 





Buna göre dik izdüşüm açısı küçük olan eğik daha 
büyüktür. 
— — — 
M(ACH) < m(ABH) < m(ADH) dan 

24. Uzayda paralel iki doğrudan IACI >IABI > IADI dir. 
eşit uzaklıktaki noktalar bir Doğru Seçenek B 
düzlem üzerinde bulunurlar. 
d,/d, doğrularından eşit 


uzaklıktaki noktalar d, ve d, 





27. Kesişmeyen ve paralel olmayan doğrulara aykırı 


doğruları üzerinde olurlar. de doğrular denir ve âykırı doğrular aynı düzlemde bu- 
d,/d, olacağından bir lunmazlar. 
düzlem belirtir. “Doğru Seçenek C 


Doğru Seçenek C 


28. Bir doğruya paralel olan da 
> z dı 
doğrular düzlemsel 
l bilir. 
25. (1) doğru dp 2 li d; 
d,//d//d, doğruları aynı 
d, ved, aykırı iki il 
| bir d doğrusuna paralel 
e ri ğ olsalar da bunlar ikişer 
üzerindeki A nok- ikişer farklı düzlemler 
tasından d, ye bir tek oluştururlar. 
paralel doğru çizilebilir. Doğru Seçenek A 
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Rİ te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Doğrusal olmayan dört nokta aynı düzlem de 


olmayabilir. 


B) Kesişen iki düzlemin arakesit doğrusuna paralel 
olan ve düzlemlerde bulunmayan bir doğru 


düzlemlere paraleldir. 


C) Kesişen iki doğruya uzaklıkları eşit olan noktala- 


rın geometrik yeri birbirine dik iki düzlemdir. 


D) Doğru dışındaki bir noktadan geçen ve doğruya 


paralel olan bir tek doğru çizilebilir. 


E) İkiden fazla paralel doğrular kesinlikle aynı düz- 


lemde bulunamaz. 


R3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Bir doğru bir düzleme paralel olabilir. 
B) Bir doğru bir düzlemi kesebilir. 
C) Bir doğru bir düzleme aykırı olabilir. 


D) Bir doğruya paralel olan sonsuz tane paralel 


doğru vardır. 


E) Bir doğruya dik olan sonsuz tane doğru vardır. 


R3 te aşağıda verilenlerden hangisi veya hangi- 


teri doğrudur? 

Il — Farklı iki düzlemin arakesiti yeni bir düzlem be- 
lirtir. 

ii. Farklı iki düzlemin arakesiti bir nokta olabilir. 

ill. Farklı iki düzlemin arakesiti boş küme olabilir. 


MW. Farklı iki düzlemin arakesiti bir doğru olabilir. 


A) Yalnız | B) Yalnız IV C)iveV 


D) IN ve IV E) il ve ili 
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R3 te farklı üç düzlem için aşağıdakilerden han- 
gisi yanlıştır? 

A) Üç düzlem birbirine dik olabilir. 

B) Üç düzlemin arakesiti bir nokta belirtebilir. 


C) İki düzlem paralel ve üçüncü düzlem bu düzlem- 
leri kesiyorsa arakesit doğruları birbirine para- 
leldir, 


D) Üç düzlem ikişer ikişer kesiştiğinde arakesit doğ- 


ruları paraleldir. 


E) Birbirine dik iki düzlemden birine paralel olan 


üçüncü düzlem diğerine paraleldir. 


Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Aynı düzleme dik olan iki doğru birbirine para- 
leldir. 


B) Bir düzlemin dışındaki bir noktadan geçen ve bu 
düzleme dik olan bir tek doğru vardır. 


C) Paralel iki düzlemden birine dik olan bir doğru 


diğer düzleme de diktir. 


D) Bir düzlemin içindeki bir noktadan geçen ve bu 


düzleme dik olan bir tek doğru vardır. 


E) Bir düzlemin dışındaki bir noktadan geçen ve bu 


düzleme paralel olan bir tane doğru vardır. 


R3 te aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Doğru ile düzlem aykırı olabilir. 
B) Doğru düzlemin bir elemanı olabilir. 
C) Doğru düzlemi bir noktada kesebilir. 
D) Doğru düzleme paralel olabilir. 


E) Doğru düzlemi kesmeyebilir. 











Düzlem ve Uzay Geometri 


7. 


10. 


Bir düzlem üzerindeki farklı 4 tane doğru düzlemi 
en çok kaç bölgeye ayırır? 


A)8 B)10 C)11 D12 E)14 


Rİ te aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Doğrusal olmayan üç nokta bir düzlem içinde ka- 


lir. 


B) Aynı düzlemde bulunmayan farklı dört nokta 


vardır. 
C) Farklı iki noktadan yalnız bir düzlem geçer. 
D) Bir doğru ve bir düzlemin ortak noktaları varsa 
doğru düzlemin içinde olabilir. 


E) Farklı iki düzlemin ortak bir noktaları varsa ortak 


bir doğruları vardır. 


Aşağıdaki verilenlerden hangileri kesinlikle bir 
düzlem belirtir? 


A) Herhangi iki doğru 

B) Üç nokta 

C) Aykırı iki doğru 

D) Bir doğru ile farklı iki nokta 

E) Bir doğru ve dışındaki bir nokta 


Bir düzleme eşit uzaklıkta bulunan noktaların 
geometrik yeri nedir? 

A) Düzleme dik bir düzlem 

B) Düzleme paralel iki düzlem 

C) Düzleme paralel iki doğru 

D) Düzleme paralel bir doğru 


E) Aykırı ikidoğru 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Kesişen iki düzlemin arakesit doğrusu üçüncü 
bir düzlemle bir noktada kesilirse uzay kaç böl- 
geye ayrılmış olur? 


A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 


Bir düzlem içindeki farklı üç doğrunun birbirine 
göre durumu için aşağıdakilerden hangisi kesin- 


likie yanlıştır? 


A) Bir noktada kesişebilirler. 

B) Birbirine paralel olabilir. 

GC) İki doğru paralel ise üçüncü doğru bunları ke- 
sebilir. 

D) Birbirlerini ikişer ikişer farklı noktalarda kesebilir. 

E) İki doğru bir noktada kesişiyorsa üçüncü doğru 
bunlara dik olabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Her düzlemin doğrusal olmayan ve en az iki nok- 
tadan oluşan bir alt kümesi vardır. 

B) Bir noktadan geçen ve bir doğruya paralel olan 
en az bir doğru vardır. 

C) Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan yal- 
nız bir doğru vardır. 

D) Paralel iki doğruyu kapsayan, yalnız bir düzlem 
vardır. 

E) Bir düzlemde aynı doğruya dik olan iki doğru 


birbirine paraleldir. 


Bir çemberin üzerinde bulunduğu düzleme para- 
lel olmayan bir düzlem üzerindeki dik izdüşümü 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çember B) Elips C) Daire 


D) Parabol E) Hiperbol 


Düzlem ve Uzay Geometri 


15. 


16. 


17. 


18. 


P ve Giki düzlem A, B e (Pn0) ise aşağıdakiler- 


den hangisi kesinlikig doğrudur? 
A) PnO-(A,B) B) (ABJ| a P 
C)LA,B)cPna D) PnG - (ABJ 


E) ABgP 


Bir P düzleminin sabit iki noktası M ve N dir. 

M noktasının N den geçen ve (P) düzleminde bulu- 
nan doğrulara göre simetrilerinin geometrik yeri 
nedir? 

A) MN ye paralel bir doğru 

B) MN ye dik bir doğru 

C) N merkezli (MNJ yarıçaplı çember 

D) M merkezli (MNJ yarıçaplı çember 


E) (MN)J nin orta dikme doğrusu 


R? te paralel iki doğrudan eşit uzaklıktaki nokta- 
ların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Paralel üç düzlem 
B) Paralel iki doğru 

C) Doğrulara paralel iki düzlem 
D) Doğrulara paralel bir düzlem 


E) Bir silindir 


Kesişen iki düzlemden eşit uzaklıktaki noktaların 


geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Arakesit doğrusuna dik bir doğrudur. 

B) Arakesit doğrusundan geçen bir düzlemdir. 
C) Arakesit doğrusunun paralel bir doğrusudur. 
D) Her iki düzlemi dik kesen bir düzlemdir. 


E) Arakesit doğrusunda kesişen iki düzlemdir. 
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19. 


21. 


22. 


Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur? 
Ii. o Kesişen iki doğru bir uzay belirtir. 

11. Aykırı iki doğru bir uzay belirtir. 

Il. o Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. 


A) Yalnız Il 
D) ivelli 


B) Yalnız | 
E) Il ve 11! 


G) Ive tl 


| o Paralel olmayan iki düzlemin kesişim kümesi 
arakesit doğrusudur. 

IN. Farklı iki noktadan bir tek düzlem geçer. 

(ii. Herhangi üçü doğrusal olmayan dört nokta bir 
uzay belirtir. 


R3 de yukarıdaki önermelerden hangileri kesln- 
likle doğrudur? 


A) ! veli 
D) Il ve li 


B) i ve İli 
E) 1, live | 


C) Yalnız | 


Bir çembere alt aşağıdaki bilgilerin hangisinin 
verilmesi çemberin yarıçapını bulmak için yeterli 


değildir? 

A) Bir kirişi ve bir teğeti 

B) İki kirişi 

C) Bir kirişi ve merkezinin bu kirişe uzaklığı 
D) Farklı iki teğeti ve birinin değme noktası 


E) Bir kirişi ve bu kirişi gören çevre açısı 


R? te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. 

B) Paralel iki doğrudan birine dik olan düzlem di- 
ğerine de diktir. 

C) Kesişen iki düzlemin arakesitinden geçen yalnız 

bir düzlem vardır. 

D) Paralel iki düzlemin ikisine de eşit uzaklıktaki 


noktalar bir düzlem üzerindedir. 


E) İki düzlemin ortak bir noktası varsa ortak bir 
doğruları da vardır. 











23. 


24, 


25. 


26. 





Düzlem ve Uza 





Ölçek açısı 60* olan iki düzlemden biri üzerinde alı- 
nan bir A noktasının diğer düzleme en kısa uzaklığı 
4X3 cm ise A noktasının düzlemlerin arakesit 


doğrusuna uzaklığı kaç cm dir? 


A)4 B) 5 G6 D7 E8 


Bir çember, çember dışında bir d doğrusu, bunların 


dışında da bir A noktası veriliyor. 


A noktasından geçen, d doğrusunu ve çemberi 
aynı anda kesen en az kaç doğru çizi-lebilir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


R3 te sabit iki noktadan eşit uzaklıktaki noktala- 


rın geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bir doğru B) Bir düzlem 
C) Paralel iki doğru D) Paralel iki düzlem 


E) Kesişen iki düzlem 





(E) bir düzlem, (AHJ 1 (E), 


M(BHC) - 309, m(HBC) - 459, 


— 


M(GHD) — 649, m(HCD) - 509 


Şekilde verilenlere göre en uzun ayrıt hangisi- 
dir? 


A) (AB) B)(AC)J CO)Y(ADI D)(BHJ E)(AHI 


27. 


28. 


gi 


eometri 








(E) bir düzlem, (ABJ 1 (E), 
B, C, D düzlemde üç nokta, 
(ADJ 1 DC, ADI - 24 cm, 


IDCI - 7 cm, IBCI — 20 cm dir. 
Şekilde verilenlere göre lABI kaç cm dir? 


A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 


R3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İki düzlemin kesişimleri boş küme ise bu iki 
düzlem paraleldir. 


B) İki doğrunun kesişimi boş küme ise bu iki doğru 
paralel olabilir. 


C) Doğrusal olmayan üç nokta bir düzlem belirtir. 


D) Doğru ile düzlemin ortak bir noktası varsa doğru 


düzleme kesinlikle diktir. 


E) Aykırı iki doğru düzlem belirtmez. 


semer ey ire a 





sirin 


“Bu bölümle ilgili "Üniversite Sınav Soruları” 17. 


“bölümle birlikte 255. sayfada verilecektir. 












Mİİ ARMANİ ERA 








Şekildeki küpün A 
köşesinde bulunan 
bir karınca küp yü- 
zeyinden yürüyerek 


B noktasına gide- 





cektir, 


Küpün ayrıt uzunluğu 3 cm olduğuna göre karın- 
canın yürüyeceği yol en az kaç cm dir? 


A)3VE OoOB)av5 C)ave D)av3 E)5v3 


Bir üçgen dik prizmanın tabanının ayrıt uzunlukları 6 
cm, 8 cm ve 10 cm dir. 


Prizmanın yüksekliği 12 cm olduğuna göre yanal 


alanı kaç cm? dir? 


A) 324 B)288 C)272 D)240 E)224 
Şekilde A 

m(BAC) - 909, 6 $ 

!ABI - 6 cm, B C 
LACI 8 cm dir. 


ABC dik üçgeni |(BCJ kenarı etrafında 3609 dön- 
dürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç x cm3 


tür? 


392 384 376 
M3” B)”5 © 3 
344 336 
0) 5 b) 
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(Çözümlü) 


ABC eşkenar üçgen, (ADJ 


taban düzlemine diktir. 


m(BDC) - 909, 





IBDI — IDCI ve 


WA,BCD) < 36 cm? olduğuna göre 


ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? - 


C) 16v2 


A) 12v2 B) 15V2 


D) 18V2 E) 2012 


Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün 
alanları toplamı 79 cm? ve prizmanın ayrıt uzunluk- 
larının toplamı 16 cm olduğuna göre cisim köşege- 


ninin uzunluğu kaç cm dir? 


D)6V2 E)7V2 


B) 413 O)5v2 


A) 5v3 





Yarıçapı 8 cm olan içi su dolu varil şekildeki gibi ta- 


ban düzlemiyle 309 lik açı yapacak şekilde eğiliyor. 
Varilden dökülen su kaç cm tür? 


A) 512N3x B) 520V3n C) 576V3n 


D) 580V3x. E) 625V31. 





10. 





Katı Cisimierin Aian ve Hacimleri 





Bir piramit yan ayrıtlarının orta noktasından geçen 
bir düzlemle kesiliyor. Elde edilen kesik piramit ve 
üstteki piramidin hacimlerinin farkı 24 cm3 olduğuna 
göre piramidin kesilmeden önceki hacmi kaç cm3 


tür? 


A) 36 B)4 C)J32 D30 E)28 


Yarıçapı 213 cm olan bir kürenin içine sekiz köşesi 
küre yüzeyine değecek biçimde bir küp yerleştiriliyor. 


Buna göre küpün hacmi kaç cm tür? 


A) 27 B) 56 C) 60 D) 64 E) 72 


O noktası çeyrek dairenin mer- 
kezidir. 


IOA1 - 6 cm olduğuna göre 
çeyrek dairenin (0BJ ekseni (o O 
etrafında 90“ döndür- 

rülmesiyle oluşan cismin 





hacmi kaç cm? tür? 


A) 56x B)49n oC)45nr 


D) 4Ör 


E) 36rx 


Şekildeki dik koninin 
ana doğrusu /PAJ, 
taban dairesinin 


merkezi O dur. 6 
IPAL-6cm, 
I(0BI - 2 cm ise 


Bo Da 
dik koninin açık şeklinin tepe açısı kaç de- 
recedir? 


A) 90 B)120 C)135 D)150 E)165 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Yanal alanı 6007 br? olan bir dik silindirin taban yarı- 
çapı 10 br olduğuna göre silindirin yüksekliği kaç 
birimdir? 


A)32 B) 30 C) 26 


D) 25 


E) 20 


Şekilde 

ABCD dik yamuk, 
IABi 6cm, 
IBCI—-5cm, 





IDCI—2 cmdir. 


ABCD düzlemsel bölgesinin |ADJ etrafında 3609 
döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç cm? 


tür? 


A) 45nr B)48n C)52n D)56n E)6Ör 


Şekildeki silindirler birbirine içten KC (> 


teğettir. 
ICDI — !CBI ve O, büyük si- 
lindirin taban dairesinin merkezi 


C.C 


olduğuna göre büyük silindirin 
hacmi küçük silindirin hacmi- 
nin kaç katıdır? 


A)9 B)8 C)7 


Taban ayrıtları 3 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler 
prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su vardır. 
Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan kapalı bir küp, ta- 
banı prizmanın tabanına değecek biçimde batırılınca 
su seviyesi küpün yarısına kadar yükseliyor. 


Buna göre suyun ilk yüksekliği kaç cm dir? 


1 1 
D) 6 E)ş 





2 3 4 
AŞ 3 o Cz 


15. 


16. 


17. 


18. 





Ayrıt uzunlukları a, b, c olan bir dikdörtgenler priz- 


masında 
atbstc-15cm 


a?ıb?1c2-83 cm? olduğuna göre 
dikdörtgenler prizmasının alanı kaç cm? dir? 


A) 196 B)142 C)140 D)136 E)130 


Şekildeki üçgen piramitte 
(DAJ 1 (ACI, (CAJ 1 /BAJ, 
(DAJ 1 (BAJ, JABI — ACI, 

IDCI - 10 cm, 

IDAJ — 6 cm ise 


piramidin hacmi kaç cm? tür? 


A) 76 B) 64 C) 56 


D) 52 


E) 45 


Yarıçapı 6 cm olan bir silindirin içinde bir miktar su 


vardır. 


Bu kaba yarıçapı 2cm olan bir metal bilye atılırsa 
su kaç cm yükselir? 

19 
Cc) 57 


8 1 
A) 57 B)3 


Alt taban kenarı 6 cm, üst taban kenarı 3 cm ve 
yüksekliği 4 cm olan kare kesik piramidin hacmi 


kaç cmi tür? 


A) 12 B)36 O(C)48 D)84 E)96 
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19. 


20. 


21. 


22. 


Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 


Bir dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıtları 3, 5, 7 
sayılarıyla orantılıdır. Bu prizmanın hacmi 840 cm3 


olduğuna göre alanı kaç cm? dir? 


A) 588 B)568 C)460 D)450 E)444 


Bir dik silindir içine silindirin tüm yüzeylerine teğet 


olacak biçimde bir küre çiziliyor. 


Silindirin hacmi, kürenin hacminin kaç katıdır? 


7 
E)5 


A3 2 C5 D3 


Şekildeki küp 
içerisine yüzeylere 
teğet olacak biçimde 
en büyük hacimli 


küre yerleştiriliyor. 





Küre yüzeyindeki bir P noktası A köşesine en 
yakın nokta ve IABI - 4cm ise |API uzunluğu kaç 


cm dir? 
A) v2 B) V3 c)2v3 
D) 1 E) 213-1) 


Boyutları 2cm, 3cm, 4 cm olan bir dikdörtgen- 
ler prizmasının alanı ile hacminin sayısal de- 


ğerleri toplamı kaçtır? 


A) 56 B)72 o(C)76 D)8O0 E)84 





23. 


24. 


25. 











(T, ABCD) kare dik piramidinin yan yüzeyleri taban 


düzlemi ile 609 lik açı yapmaktadır. 
ABI - 6 cm ise piramidin tüm alanı kaç cm? dir? 


A) 72 B)80 (C)96 D)108 E)120 


27. 


Şekildeki küpün bir 


ayrıt uzunluğu 6 cm ise 


e 
A(LBC) kaç cm? dir? 





A) 12V2 
D) 18Vv3 


28. 


O merkezli, 


lOCI — 10 cm yarıçaplı küre 
merkezinden 8 cm uzaklıkta 


bir düzlemle şekildeki gibi 





kesilerek A merkezli daire 


elde ediliyor. 
Dairenin alanı kaç cm? dir? 


A) 36r B)40n C)56n D)64n 


E) 72or 
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Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 


26. 





(T, ABCD) dik piramidi tabana paralel bir düzlemle 
ITA'I  |A'Al olacak biçimde kesiliyor. 


(T, ABCD) piramldinin hacmi 120 cm? ise oluşan 


kesik piramidin hacmi kaç cm3 tür? 


A) 45 B) 60 C)75 D) 90 E) 105 
ML T 
(T, ABC) bir düzgün 
dörtyüzlü, 
(THI 1 (BC), 
<a 
TKJ 1 (ABC) ise 
TAL vi Sa KN 
IKHI A B 
A)1 B) 2 c)3 D) 4 E) 5 
Yarıçapları r ve 3r olan aynı 
yükseklikteki iki silindir şekildeki 
gibi iç içe konuluyor. h 


GE 


İçteki silindir tamamen su ile dolduruluyor. Sonra ta- 
bana yakın bir noktadan delinerek içteki silindirdeki 


suyun dıştaki silindire de akması sağlanıyor. 


Silindirlerdeki su dengeye geldiğinde suyun yük- 
sekliğinin silindirin yüksekliğine oranı kaçtır? 


Ağ B)5 DD; E3 


” 
g 8 ©5 5 






Karıncanın |AB| arasında izleyeceği en kısa yol 


aşağıdaki şekildeki (ABJ yoludur. 
F 


b 


A 3 c 3 E 
AEB dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
LABIZ - 62 4 32 - VA5 - 3V5 cmdir. 
Doğru Seçenek A 
m(ABC) - 909 


Prizmanın yanal alanı, ta- 

ban çevresi ile yüksekliği- 

nin çarpımına eşittir. 
-(648410):12 
-24.12-288cm?dir. 





Doğru Seçenek B 





IBCI - 10 cm dir. ABC de alan bağıntısından 


IBC. AHI <6. 8 SAH > 75- > em dir. 


IBCI > 10cm olup ABC üçgeninin (BCJ kenarı etra- 
tında döndürülmesiyle tabanları ortak iki dik koni 
elde edilir. 

IBHI — x ise ICHI-10—x tir. 


Konilerin hacimlerinin toplamı: 





2 2 

| E) .X nz) .(10—x) 

5 | 5 
— Şe emmermlmmamanmceenz 

3 3 

zy 2) (X410-x)- r 576. , 384r öö 

3 (5 25 5 
bulunur. 


Doğru Seçenek B 
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4. 


(BD — 


IDCI — 
IBCI - av2 olduğundan 

lABI - IACI - av2 dir. Buradan ADB üçgeninde 
lADI — 


a ise 


a olur. Piramidin hacmi: 


2 
veğlğ'la 36 >a3-216>a-6cm 


A 
Çevre (ABC) — 3aV2-3.6. V2-18V2cm dir. 


Doğru Seçenek D 


Ayrıt uzunlukları a, b, c olsun. 


absactbc-79cm?asbsc-16cm veriliyor. 
(atbsıo)|-a?ıb?4c242(absacı be) 
162 -a24b246242. 79 
256 — 158 -a24b74c? 
abc? 


prizmanın cisim köşegeni 


Na? sc? 


98 olup 


- V98 -7NV2cmdir. 
Doğru Seçenek E 





Su yüzeyi silindirin taban düzlemine paralel olaca- 
ğından m(CAB) —- m(BDE) - 
hacmi taban çapları |AF|J ve (CBJ olan silindirin 


309 dir. Dökülen suyun 


hacminin yarısı kadardır. 


Su miktarı 3. n.82. 161351213 x om3 tür. 


Doğru Seçenek A 





10. 





Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 


MP, A'B'C'D") — V, 
V(P, ABCD) — V olsun. 
Yan ayrıtların orta nok- 
tasından geçen düzlem 
büyük piramidin 
yüksekliğini iki eş par- 
çaya böler. 





Bu nedenle 

3 
—-(2) >8V,-V2 
Va 2 


Kesik piramidin hacmi V,—V, olup V,.>7V,dir. 
Kesik piramit ile üstteki piramidin hacimlerinin farkı 
Vk -V,27V,—V, 2 6V, den 
6V,-24>V,-4cm3 ve 
Tüm hacim: 8V, -8.4-32cm3 bulunur. 

Doğru Seçenek C 


Küpün cisim köşegeni kürenin çapıdır. 
Kürenin çapı 2R - 4N3 olup küpün cisim köşegeni 
e-av3 olup 
aV3-4V3>a-4cmdir. 
O halde küpün hacmi 
Vza39-43 64cm? tür. 
Doğru Seçenek D 


Çeyrek dairenin 90* döndürül- o A 
mesiyle elde edilen cismin 
hacmi yarıçapı 6 cm olan kü- 


renin hacminin B ine eşittir. 


O halde oluşan cismin hacmi: 


Vsğ.ğ.m. 6 - 367cm tür, 








B' 
Doğru Seçenek E 
Verilen dik koninin R 
açık şeklinin tepe © pi 
açısı « olsun. NV 
IPA za-6cm, 
A B 
r-2cm olup 
LER 
a 360 
2 (e 
yazılırsa 6” 360" 
& z 1209 bulunur. 
Doğru Seçenek B 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Silindirin yanal alanı 


Yazen.r.h 
h 
-2.n.10.h600x 
—h-30br dir. <a > 


Doğru Seçenek B 


(CHJ 1 (ABI çizelim. 
IDCI—İAHI <2 cm, 





IHBI < 4 cm ve 
(BCI 5cm 
olduğundan 


ICHI < IDAl 3 cm dir. 

Düzlemsel şeklin (AD)J kenarı etrafında 3609 döndü- 
rülmesiyle oluşan cisim, üst daire yarıçapı 2 cm, alt 
daire yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 3 cm olan bir kesik 
koni olup cismin hacmi; 

Vİ (rf erğ rr) 7E(4 4364 12) 


V — 52n cm3 tür. 


Doğru Seçenek C 

Şekli inceleyiniz. Büyük si- > D 
lindirin hacmi V,, küçük si- h 
lindirin hacmi V, ise 

: >h <i> e 
Vv, x.(2n)2 .2h 
V; r.r“.h 

NE 


Doğru Seçenek B 


Suyun ilk yüksekliği 
x cm olsun. Küp ba- 
tırıldığında su sevi- 
yesi küpün yarısına 
kadar yükseldiğinden 
suyun son yüksekliği 
1 cm olur. 


23 
Ohaldex.3.447-3.4.1 





12X44-12 


12x—-8—Xx -Zem bulunur. 


Doğru Seçenek A 


Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 





15. (asbsol-alıb?4c? 4 2(abibcsca) 


17. 


18. 


152-834A> 225—83-A>A-142cm2dir. 
Doğru Seçenek B 





LACI — ABI 8 cm dir. 


Piramidin hacmi 


3 


64cm? bulunur. 


Doğru Seçenek B 


Metal bilye suya battığında 
sıvı seviyesi x cm yükselsin. 
Bilyenin hacmi ile x cm 
yüksekliğindeki silindirin 
hacmi eşit olacağından 
1. x-3. n.2 





> X- jög-57cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 


Piramidin kesilmemiş halini 
düşünelim. 


Ç(FBLM) 3 1 
Ç(DEKC)* 673 


olup piramidin kesilen 
(şekilde görünmeyen) kısmı- 
nın hacmi V,, tüm piramidin 
hacmi V; ise 


<3 


V2-8V, ve kesik piramidin hacmi 


vi 
v 


8V, — V, z 7V, 
2 
Ve .ç9 . 5 — 84 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek D 
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19. 


20. 


21. 


22. 


Ayrıt uzunlukları a, b, c olsun. 


a-83k, b-5k, c-7k 
Prizmanın hacmi: 
V — 840 - (3k). (5k). (7k) 
840 - 105k3 —k3—-8—k-2 
ve prizmanın alanı 
A-2.k2(15421435) — 2k2(71) 
A-2.22.71-568cm2dir. 
Doğru Seçenek B 


Silindirin yüksekliği kürenin çapıdır. Kürenin yarıçapı 
rise silindirin yüksekliği h — er dir. 
O halde 
r2 (2r) 
V küre 4,8 Li 
3 3 











3 
-5 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


Küre verilen küpün yüzeylerine teğet olduğundan 
kürenin merkezi küpün cisim köşegeninin orta nok- 
tası olur. 


ABI - 4 cm ise IAKI - 4V3 cm olup 
IAOl - 213 cm ve kürenin yarıçapıdar-2cmdir. 
P, A ya en yakın nokta olduğundan 
lAP! — JAOJ — |OPI den 
LAPI - 213 — 2 - 2(V3 — 1) cm bulunur. 
Doğru Seçenek E 


az2cm, 
b-3cm, 
cz4cm olan bir dikdörtgenler prizmasının 
alanı - 2(ab--ac*-bc) - 2(648412) - 52 cm? 
hacmi: a.b.c - 2.3.4 < 24cm? olup 
toplamı - 52 - 24 - 76dır. 
Doğru Seçenek C 





23. 


24. 


25. 





Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 





(T, ABCD) kare dik piramidinin cisim yüksekliği (TOJ| 
olsun. (OH| 1 (BC) ve (THJ 1 (BC) çizelim. 

Yan yüz ile taban düzlemi arasındaki ölçek açı 60“ 
verildiğinden 

m(OHT) — 609 ve m(OTH) - 30* dir. O noktası taban 
düzleminin ağırlık merkezi olduğundan IABI - 6 cm 
den I(OHI <3 cm ve 

(309 — 60“ — 909) üçgeninden ITHI < 6 cm dir. 
Piramidin yanal alanı — 45 .6.6-72 cm2, 


Piramidin taban alanı - 62 - 36 cm? olup 
Toplam Alan — 72 * 36 - 108 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek D 





(BCI £ (DCKL) olduğundan 


m(BCL) - 90* dir. 
lABI < 6 cm verildiğinden 
IBCI - 6 cm, ILCI - 6V2 cm olup 


<a 1 
A(LBC) -5. 6. 6V2 - 18V2 cm? elde edilir. 
Doğru Seçenek B 





IAOl-8 cm, 
(OCI — 10 cm verildiğinden AOC dik üçgeninde 
IACI 6cm dir. 
A merkezli dairenin alanı da; 
nr? — 7.62 - 367 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek A 
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26. 


27. 


28. 





ITA'I — (A'Al verildiğinden 
HTAB'CD) ia ty 
H(T,ABCD) 7 (5) “a olup 
H(T, ABCD) - 8V ise kesik piramidin hacmi 7V dir. 
8V-120cm3—V-15cm3 olup 
7V -7.15 - 105 cm? bulunur. 
Doğru Seçenek E 


T 
nb 
— K A 
A B 


Bir düzgün dörtyüzlü de (TKJ cisim yüksekliği olup K 
noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Yüzler eş 
eşkenar üçgenler olduğundan 


İTH < JAHI ve IKHI <3 JAHİ tir. 
Buna göre La z 3 bulunur. 


Doğru Seçenek C 





Silindirlerin yüksekliği h, su dengeye geldiğinde 
suyun yüksekliği x olsun. 
Suyun hacmi: 7r2.h - 7 (3n)2.x olup 


h-9x-A-jdur. 


Doğru Seçenek A 





Şekilde, bir ayrıtı 4cm 
olan içi dolu kübün A 
köşesinde bulunan bir 
karınca C' köşesine 


yan yüzeyleri kullana- 





rak yürüyor. 


Alabileceği en kışa mesafe kaç cm dir? 


Cc) 6v3 


A) 4N5 B) 4v3 


D) 6V5 E) 8V6 


Şekildeki eğik kare prizma 
taban düzlemi ile 609 lik açı 
yapmaktadır. 


Taban ayrıtı 4 cm, yan ayrıtı 
813 cm olduğuna göre priz- 
manın hacmi kaç cm? tür? 


A) 192 B)196 C)208 D)216 E)224 


Şekildeki küpün cisim 
köşegen uzunluğu 
6X3 cm olduğuna göre 


<a 


A(A'BC) kaç cm? dir? 





A)8v2 B) 12v2 


D) 24V2 E) 36V2 
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Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında K,L,M,N 
taban ayrıtlarının orta 


noktalarıdır. 


IABI-8 cm, 





IBCI — 6 cm ve 
IECİ < 12 cm ise A(KLMN) kaç cm? dir? 


A) 30 B)45 oO(C)52  D)60 


E)72 


Şekildeki kürenin içine, 
kürenin büyük dairesini 
taban kabul eden dik 
koni konuyor. Koninin 


hacmi 72x cm3 oldu- 





ğuna göre kürenin 
hacmi kaç cm? tür? 


A) 1d4r B) 156nx 


C) 204n 


D) 264n E) 2887 


Şekildeki küpün bir ayrı- 


tının uzunluğu 8 cm dir. 


ICKI — IKBI ise 


ID'KI kaç cm dir? 


A9 B12 G)S3 DAS  E)12v5 





10. 


11. 





Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 





Alanı 96 cm? olan düzgün kare pramidin, taban ayrıtı 
8 cm olduğuna göre piramidin yüksekliği kaç cm 
dir? 


A)2 B)3 D)5 E) 6 


Çapı 9 cm olan küre içine çizilebilen en büyük 


hacimli küpün hacmi kaç cm? tür? 


A) 36 B) 36V3 C) 64 


D) 7213 E)81V3 


Yarıçapları ve alanları eşit olan silindir ve küre- 
nin hacimleri oranı kaçtır? 


1 


RE »; O 


Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 20 cm olan bir si- 
lindir yarısına kadar su ile doludur. Bu silindirin içine 


yarıçapı 3 cm olan içi dolu küre atılıyor. 
Su yüzeyi kaç cm yükselir? 
D) 


B)3 E)3 


Mia 


A)1 C)2 


Yarıçapı 5 cm olan bir kürenin içine yüksekliği 8 cm 


olan en büyük hacimli dik silindir yerleştiriliyor. 


Silindirin hacmi kaç cm3 tür? 


A) 281 B)3er C) dör 


D) 48r E) 72n 
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12. Ayrıtları 2, 3, 4 sayıları ile orantılı olan dikdörtgenler 
prizmasının hacmi 1536 em3 ise bu prizmanın alanı 


kaç cm? dir? 


A) 168 B)176 C)208 D)416 E)832 


13. Yarıçapı 10 cm olan küre merkezinden 8 cm uzak- 


lıkta bir düzlemle kesiliyor. 


Kesit alanının, küre alanına oranı kaçtır? 


9 3 4 9g 17 
Mw Bm 9 De Bö 


14. Bir küpün hacmini 125 katına çıkartmak için bir 
ayrıtının uzunluğu kaç kat uzatılmalıdır? 


A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 


15. Bir eğik üçgen prizmanın dik kesiti, hipotenüsü 


6V3 cm olan ikizkenar dik üçgendir. 


Bu prizmanın taban düzlemiyle yaptığı açının öl- 


çüsü 30' Ise taban alanı kaç cm? dir? 


A) 45 B) 48 Cc) s0 D) 52 E) 54 


16. Bir ayrıt uzunluğu 6 cm olan bir düzgün sekiz- 


yüzlünün hacmi kaç cm3 tür? 


A) 6ov2 B) 72Vv2 Cc) sov3 


D) 108v2 E) 216V2 


Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 


D 2 Cc 
17. Şekildeki ABCD ikizkenar 20. Tepenoktası T olan dik 
yamuğunda, 5 5 konide, ITBi — 2.1BDI dir. 
(ABI - 8 em, Buna göre küçük koninin 
IDCI -2.em, A 8 8 hacminin kesik koninin 
!ADI - IBCI <5 cm dir. hacmine oranı kaçtır? 





ABCD yamuğunun (JABJ kenarı etrafında 360* 4 8 1 8 4 
ER Ag B)5 05; Diş Es; 
döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç 


cm3 tür? 


A) san B)36n C)48n D)&4n E)72n 


21. Şekilde bir ayrıtı 


8 cm olan tahta blok 


küpten taban ayrıtı 


2 cm olan kare dik 





N BC), : : N 
ll m prizma şeklinde bir 
esi 
m(ACB) - 30" blok oyularak 
4 
ve ABI <4 cm dir. çıkarılıyor. 
ABC üçgeni (AC| ke- (o pil (ic 


Kalan cismin alanındaki değişme aşağıdakiler- 


narı etrafında 3609 den hangisidir? 


döndürülüyor. 


A) 24 cm? azalır. B) 24 cm? artar. 
Oluşan şeklin hacmi kaç cm3 tür? 

G) 16 cm? azalır. D) 32 cm? artar. 
A) 16x B)24n C)27x D)32n E)36r E) Değişmez. 





19. 
22. 
N ıl. 
I. deki dik koni yüksekliğinin yarısına kadar su ile 
doldurulup sonra ll. konumuna getiriliyor. 
il. konumda koninin yüksekliğinin suyun 1. şekilde eğik tutulan silindir biçimindeki, kapta bir 
i İ : 

yüksekliğine oranı aşağıdakilerden hangisidir? ala saree yen 

9 7 Y7 1 Kap Il. şekle getirildiğinde IBFI — x kaç cm olur? 
NE B)3 o) — De E)7 3 > 

7 A)1 B)5 ce Dz E)3 
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23. Şekildeki dik koni 


24. 


25. 





Katı Cisimierin Alan ve Hacimleri 


tabana paralel iki 
düzlemle kesilerek 
(AB) ve (CD) çaplı 
daireler 


oluşturuluyor. 


(ABİ çaplı dairenin alanı S,, 


(CDİ çaplı dairenin alanı S,, (EF) çaplı dairenin alanı 
S,, ITAl-2cm,lACIx4cmveS,-7S,tS,ise 


ICEl < x kaç cm dir? 


D)5 


A)2 B)3 c)4 E)6 
A 
> 
15 
B Cc 
A merkezli, (ACI « 15 cm yarıçaplı daire dilimi 


biçimindeki bir karton levha kıvrılarak bir dik koni 


yapılıyor. 


— 


m(BAC) z 729 olduğuna göre, dik koninin hacmi 


kaç xcm? tür? 


A) 18V2 B) 18V3 C) 18Vv6 


D) 24N6 E) 36V3 


Şekilde verilenlere 
göre koninin hacmi- 
nin silindirin hac- 


mine oranı kaçtır? 
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27. 


28. 





IABi - 5 cm, JEFİ - 3 cm, IMNI — 6 cm olacak 
şekilde verilen kesik piramidin alt ve üst tabanları 
birer karedir. 

Cismin hacmi kaç cm3 tür? 

A) 90 


B)96 (oC)98 


D) 108 


E) 112 


O merkezli küreden 
— 


m(AOB) — 609 lik bir 
dilim kesiliyor. 





Dilimin hacmi 487 cm3 ise dilimin yüzey alanı kaç 


cm? dir? 


A) ter B)15x C)18x D)20n E)24n 


Şekildeki küpün bir 
ayrıt uzunluğu 9 cm 
dir. 


IFKİJ ayrıtının küpün cisim köşegeni üzerindeki 


dik izdüşüm uzunluğu kaç cm dir? 


A) V3 B)2V3 C)3V3 D4v3 E)6V3 





1. 






IABI — 4 birim F 

IFGI — x birim C 
Şekildeki ABCD ve 
ADEF kareleri birbirine 
dik ve eşittir. A 4 B 


lABI-4 birim olduğuna göre, IFCI < x kaç birim- 


dir? 
A) 2 y/3 B) 4 v2 c3y5 
p)2y5 


D) 4y3 


Bir düzgün dörtyüzlünün tüm alanı 256N3 birimka- 
redir. 

Bu dörtyüzlünün yanal yüz yüksekliği kaç bi- 
rimdir? 


A) 6/3 B)7 V3 Cc) 8y3 
D)9y3 E) 103 


Şekildeki dik kare pi- 
ramidin bir yan yüzü, 
taba düzlemi ile 609 
lik açı yapmaktadır. 


Piramidin hacmi 
288V3 cm? 


olduğuna göre, 





B 


tabanının bir kenarı kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 13 


D) 14 


Yandaki şekil, ana 9 
; N 7 

doğrusunun uzunluğu a 

cm olan bir dik koninin 

açılımıdır. 


Dik koninin hacmi 96x cm3 ve 


m(AOB) - 
IOA! 
A)6 


2169 olduğuna göre, 
210BI a kaç cmdir? 


B)8 c)9 E) 12 
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5. 


Üniversite Sınavı Soruları 





TE 


Kare tabanlı kapalı bir dik prizmanın hacmi 30 cm3 


—I— 


tür. 


Karenin bir kenarı x cm olduğuna göre prizmanın 
tüm alanını veren y — f(x) fonksiyonu aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 








2x 460 x2 430 X2 4 120 
Ays B)y--— — C)y-— 
X3 4 60 2x 4 120 
D)y-—35 E)ye—— — 


X 


1999 / ÖSS 


Şekilde, taban yarıçapı 6 cm 





olan dik koninin tepe noktası ve 
taban çemberi, O merkezli 


kürenin yüzeyidir. 





Dik koninin hacmi 216x cm? 
olduğuna göre, kürenin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A) 9 


Yarıçapı 5 cm, yüksekliği 

24n cm olan dik silindir bi- 
çimindeki bir kutunun alt 
tabanı üzerindeki A noktası ile 
üst tabanı üzerindeki B 
noktası aynı düşey doğru 


üzerindedir. 


Şekildeki gibi, A dan hareket edip kutunun yal- 
nızca yanal yüzeyi üzerinde tek bir dolanım ya- 
parken en kısa yoldan B ye giden bir karıncanın 
aldığı yol kaç cm dir? 


C)24y2x 


A) 26n 


D) 25 y3 


B) 25x 


E) 252 





8. 


10. 





Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 











A 
(AD) 1. E düzlemi, B 7 
(ABI — IBCI — (CAL -40m vi 
Bir kenarı 40 m olan vi 
ABC eşkenar üçgeni bi- 
çimindeki arsa, şekildeki (EN 
Cc 


gibi kazılıp düzeltilerek 
yatay BDC dik üçgeni 
biçimine getirilmiştir. 


ABC eşkenar üçgeninin dik izdüşümü olan BDC 
dik üçgeni biçimindeki yeni arsanın alanı kaç m? 
dir? 


A) 400 2 B) 200 vV3 GC) 200 
D) 400 E) 1600 

2001 / ÖSS 
Yanda, ABCDEF üçgen ta- D <0 
banlı dik prizması ile, köşe- NEZ? 
genleri bu prizmanın ayrıtları Nİ 
üzerinde olan MLEK piramidi 
verilmiştir. 
IMLJ /1OF|, 
IMEL 1 JEKİ 1 A 
IDE| ”3'IEBI 3 
olduğuna göre, B 


Hacim (MLEK) 
Hacim (ABGDEF) oranı kaçtır? 


1 1 1 1 1 
Agt Boa j5 D3e 57 


ABCDEFGH küp 
AKLMTSRN küp 
IABIizacm 


a 
LAKI — gem 





Bir kenarı a cm olan içi dolu tahta bir küpün köşe- 
sinden, bir kenarı 3 cm olan bir küp kesilerek çı- 


kartılıyor. 


Geriye kalan büyük küp parçasının alanının, 
küçük küpün alanına oranı kaçtır? 


A)9 B)12 C)18 D27 E)36 


tn. 





T dik koninin tepesi 
lABI koni tabanının 
bir çapı 

AOl — !(OBI — 1 km 
ITBI - 3 km 





Yukarıdaki şekil, dik koni biçiminde idealleştirilmiş 
bir dağı; A ve B noktaları ise bu dağ eteğindeki iki 
köyü temsil etmektedir. 


Bu Iki köyü birleştiren, dağ yüzeyi üzerindeki en 
kısa yol kaç km dir? 


2 
AZ 3) On 
D) V3 E)3 

2003 / ÖSS 
Şekildeki gibi 6 


bölümlü ve tabanı 
kare olan kapaklı bir 
karton kutu yapı- 
lacaktır. 


Bu kutunun yük- 


sekliği 5 cm, ta- 
banının bir 


kenarının uzunluğu 20 cm olacağına göre, kaç 
cm? karton gereklidir? 


A) 1000 B) 1100 C) 1200 
D) 1400 E) 1500 
2003 / ÖSS Gi 
Şekildeki gibi, koni biçiminde bir e — 
kapak ile koni biçiminde bir 
gövdeden oluşan kapaklı bir cisim 
12 


yapılacaktır. Kapak koninin yanal 
ayrıtı 3 cm, yanal alanı 24 cm? 
dir. 


Gövde koninin yanal ayrıtı 12 cm olduğuna göre, 
yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 96 B)108 C©)116 D)150 E)384 


14. 


15. 


Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri 





A : 6 B 

lABI — 6 birim, IBC! — 3 birim, IAFI — 5 birim, 

IHXI — IHZİ — 1 birim, IHYI — 2 birim 

Yukarıdaki gibi dikdörtgenler prizması şeklindeki bir 
kutunun A köşesinden harekete başlayan üç karın- 
cadan birincisi X, ikincisi Y, üçüncüsü Z noktasına 
sırasıyla Xx, y ve z birim yol alarak ulaşmıştır. 
Kutunun ABCD tabanından geçemeyen bu 
karıncalar X, Y ve Z noktalarına kutu yüzeyinde 
kalarak en kısa yollardan ulaştıklarına göre, 
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 


A)x<y<z B)x<z<y C)y<x<z 


D)y<z<x E)z<y<x 





Şekildeki dik koni, tabana paralel bir düzlemle 
kesiliyor. 

Meydana gelen kesik koninin yüksekliği, başlan- 
gıçtaki dik koninin yüksekliğinin 3 katı olduğuna 


göre, başlangıçtaki dik koninin hacmi, kesik ko- 


ninin hacminin kaç katıdır? 
64 27 27 
Mi Dae Öğ 
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16. 


17. 


Kenar uzunlukları 1 er birim olan 6 küple oluşturulan 
aşağıdaki kürsünün tabanı hariç tüm yüzeyi, bir 


madalya töreni için kumaşla kaplanacaktır. 


Bu kaplama işi için kaç birim kare kumaş 
gereklidir? 


A) 18 B20 C)21 D25 E)32 


Yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki bir su 
bardağı tümüyle su doludur. Suyun 25 cm3 ü bo- 


şaltıldığında, su yüksekliği 2 cm azalmaktadır. 


Buna göre, tümüyle dolu bardakta kaç cm3 su 


bulunur? 


A) 125 B)135 C)150 D)225 E)250 











1. A(m*s1,m — 2) noktası veriliyor. m değiştikçe de- 


ğişen A noktalarının geometrik yerinin denklemi 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x4y-3-0 B)x—y—3-0 
C)x-y:3-0 D) 2x—y—2-0 
E)x-2y-3-0 


2. Köşelerinin koordinatları A(6,0), B(14,2) ve 


C(-14,14) olan ABC üçgeninin (BCJ kenarına ait 


kenarortay uzunluğu kaç birimdir? 


A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 
——— e İ —— ii 
3. A(2,4) B(-4,8) C(x.y) 


Şekilde A(2,4), B(-4,8) ve IABI — 21BCI ise 
Ç noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


4. Şekilde ABCD bir kare- 
dir. A(6, O) ve C(4, 8) ol- 
duğuna göre B nokta- 
sının koordinatları 
aşağıdakilerden han- 


A(6,0) 
gisidir? 
A) (10, 2) B) (8,4) C) (10,4) 
D) (8, 6) E) (10,6) 





A(2, -3) noktasından geçen ve 


2x — 5y * 6 - 0 doğrusuna dik olan doğrunun y 


eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? 


A) —-2 B) -1 C)1 D)2 E)3 


A(1, 4) noktasının ax— 4y—2-—0 doğrusuna olan 
uzaklığı 3 birim olduğuna göre a nın alabileceği 


değerlerin toplamı kaçtır? 


A3 »-Ş 0-3 D-Z Ba 


Şekilde d, ve da 
doğruları K nokta- 


sında kesişiyorlar. 


Verilenlere göre K 


noktasının apsisi 





kaçtır? 
8 24 11 11 
A-5 B) -55 0-5 D) -35 E)—> 


yz 2x doğrusu üzerinde A(2,1) ve B(1,3) noktala- 
rından eşit uzaklıkta bulunan noktanın koordi- 


natları aşağıdakilerden hangisidir? 
5 5 5 
A(ğ.3) B) (7.3) © (Ğ.3) 


D) (3.5) E(Z.5) 
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9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


A(4,0) ve B(0,a) noktalarından geçen doğrunun ek- 14. 


senlerle oluşturduğu üçgenin alanı 12 birimkare ol- 
duğuna göre a nın alabileceği değerlerin çarpımı 


kaçtır? 


A) 9 B)—-36 C)-32 D)-25 E)-20 


4x * 3y 4: 22 - 0 doğrusu üzerinde apsisi ordina- 
tının 2 katı olan noktanın apsisi kaçtır? 


A)—6 B) -5 0-4 D) -2 





C(10,0) 


Şekilde m(BAC) — 909, B(-3, 0), C(10, 0) ve A nok- 
tasının ordinatı 6 olduğuna göre 


A noktasının apsisinin alabileceği değerlerin top- 


lamı kaçtır? 
A)8 B)7 C)6 D) 5 E)4 
A(-2, 3), B(2,1) ve C(x,0) noktaları veriliyor. 17. 


LACI # IBCI toplamının en küçük olması için C 


noktasının apsisi ne olmalıdır? 


A)1 B) 1,5 c)2 D) 2,5 E)3 


Analitik düzlemde 2x * y— 2-0 doğrusu üzerinde 
orijine en yakın noktanın koordinatları aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 18. 
AĞ. Z) B) (5.5) 015.) 
D(Ğ.1) E(ğ.N 
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E)2 15. 


16. 


Analitik düzlemde y — 2x doğrusu İle 459 lik açı 
yapan ve Ox eksenini P(3, 0) noktasında kesen 
doğrulardan birinin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 

A) y—3x49-0 B)3y—x4:3-0 
C)3y4-x—-3-0 D)x*4y—3-0 
E)3y—x—3-0 


Analitik düzlemde A(2, 4), B(-1, 3) noktası ve Ox 
ekseni üzerinde değişken bir C(x, 0) noktası verili- 
yor. 

ac -|Bcİ| en küçük değeri aldığında x kaçtır? 


5 16 15 10 
A3 Bg Oş DD 


Analitik düzlemde A(2,4) ve B(4,10) noktalarının 
y z x doğrusu üzerindeki bir P noktasına uzaklıkları 
eşittir. 


Buna göre P noktasının koordinatları nedir? 


A) (4,4) B) (12,12) 


E) (16, 16) 


C) (34, 34) 
D) (6, 6) 


Analitik düzlemde A(-2, 3) ve B(1,4) noktalarına 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri- 
nin denklemi nedir? 


A)x43y—1-0 B)x*y—2-0 
C)x4-3y—2-0 D)2x43y-—1-0 
E)3x4-y-2-0 


4x — 3y — 4 - O doğrusu üzerindeki bir A noktasının 
apsisi ordinatına eşit ise, A noktasının orijine 
uzaklığı kaç br dir? 


A) 4x2 B)6 Cjav3 D)7 E)2v13 
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19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 





Analitik düzlemde y 25. 
IOA1 — |(OBI ve 
A(4,3) 

A(4,3) olduğuna 
göre ABO üçgeni- 
nin çevresi kaç bi- x 
rimdir? R B 
A) 12 4 V5 B)8 4 V10 C) 4 4 2N5 
D) 10 4 V10 E)5 425 
Köşelerinin koordinatları A(—1,—4), B(2, —1), 
C(5, 6), D(x, y) olarak verilen ABCD paralel- 
kenarının alanı kaç br? dir? 
A)8 B) 12 C) 16 D) 24 E)32 26. 
2x * 3y— 12 - O doğrusu üzerinde orijine en yakın 
nokta A ise A noktasının apsisi kaçtır? 

21 22 23 24 25 
A 73 ha dm Dz Bi 
3x *#y-2-0 veysmx- 1 doğruları mnin kaç 27. 
farklı tamsayı değeri için bileşenleri tamsayı olan 
noktalarda kesişir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
5x — 12y - 60 doğrusu, Ox ve Oy eksenleriyle 
sınırlı üçgenin iç teğet çemberinin yarıçapı kaç 
br dir? 
A) 1 B)3 c)2 2 E3 

28. 

f0) fonksiyonu bir doğru belirtmektedir. 
f(0) - 4 ve f(1) — 6 ise f(4) kaçtır? 
A)8 B)9 C) 10 D) 12 E) 14 
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R— R tanımlı f(x) y 
fonksiyonunun 
grafiği şekilde ve- 3 
rilmişir. 
0 2 N 
tw) 
gR-(2) Reg) ise 


(fogX1) in değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 10 83 C) 11 3 E) 12 


me Rolmak üzere 
(m — 2)x * (m — 1)y * 4m — 10 - 0 doğruları aynı 


sabit bir A noktasından geçerler. 


A noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A)(1,2) 
D) (2, -6) 


B) (2, 6) 
E) (-6, 2) 


C) (-6, 1) 


Şekilde verilenlere 
<a 


göre A(ABC) kaç 
br? dir? 





Köşelerinin koordinatları A(2, 7), B(8, 4) ve 


C(2, —4) olarak verilen ABC üçgeninin (BCJ 
kenarına alt yüksekliği kaç br dir? 


9 10 11 
A) — B)—— C)—— 
YES pe ves 
12 13 
D)— EE) 
Te BE 





xEemM4Hİ 
alalım. 
yam-2 
Alms1, m—2) — A(x, y) olup, 


mzx-İ 
m-y*t2 


İx-1syaz 2 x—y— 


3-0olup 


A(x, y) noktalarının geometrik yerinin denklemi 


Xx-y-3-0 doğrusudur. 


A(6,0) 


B(14,2) 0(0,8) G(-14,14) 


Doğru Seçenek B 


D, (BC) nin orta noktası olduğundan 


Diz 2, 2). Dos)dir. 


O halde, ADI — V, olup, 


Vg - V(0-6)2 4 (8—0)2- V100 - 10 birimdir. 


Doğru Seçenek E 
2m m 
EF —— 1 — 1 
A(2,4) B(-.8) C(x.y) 


Apsisde 2m için 6 azalış 
m için 3 azalış var. O halde 


Xxz—7, 


ordinatta 2m için 4 artış m için 2 artış var. 


O haldey—2-8—>y-10 olup 


X*yz-—7110-3 tür. 


Doğru Seçenek B 
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Çözümle 









Eksenlere (BHJ ve (CKJ dikmeleri çizilirse 
—S << 

CKD,DOA ve AHB eş üçgenlerdir. 

Bu üçgenlerin eşliğinden 

IKCI < (OD! < lAHI 4 birim 

(OAİ| — IHBI — 6 birim olduğundan B(10, 6) dır. 


Doğru Seçenek E 


A(2, -3) veriliyor. 

d:2x—-5y:6-0 doğrusunun eğimim -5 olup d 
doğrusuna dik olan ve A(2, —3) noktasından geçen 
doğrunun eğimi m, ise 

m.m, < —1 olacağından 

Mı > olup aranan doğrunun denklemi 
y-C8)--3(x-2) 

2y46--5X4 10 

5x42y—-4-0 

X- 0 için y- eksenini kestiği noktanın ordinatı , 
5.042y-4-0 

2y-4>y-2 bulunur. 


Doğru Seçenek D 


la.1—4.4—21 
Va? 2 


(a—18)2-/3.(Va2 4 16)? 


-3ise 


a? —36a 4 324 - 9fa2 4 16) dan 











Ba? 4 36a— 180-0 ve 

2a? - Sa — 45 -0 olup anın alacağı değerlerin top- 
lamı denklemin köklerinin toplamı olduğundan (her 
iki kökün reel olduğuna dikkat ediniz.) 


9 
aş, tâ5--5 bulunur. 
1 2 2 


Doğru Seçenek C 


Xx 
dı i-54121 
de: yamx ve da, 
(2,-1) noktasından 
geçtiğinden 
—1 < m(2) 
>mz5- ve d, 

see 
—ye-gxtir. 
ya-gxve-ZeY21 
doğrularının kesim noktasının apsisini bulmak için 
yz x değeri — 3* İs 1 denkleminde yerine yazı- 
lır. 

1 
— 


ei ki 
fg TİR“ 5X gr 


—11Xx-24vex- -7 bulunur. 


O halde K(a, b) noktasında apsis a - — 75 dir. 


Doğru Seçenek B 


yz 2x doğrusu üzerinde bir nokta K ise K'nın apsisi 


aise ordinatı y-2.adır. 
Yani K(a, 2a) dır. A(2,1) ve B(1,3) olup, 
IKAİ — IKBI ise 


(a-2) 4(2a-1)” -Y(a-1)*4(2a-3) 





10. 


11. 


va?-4a 444 4a? -4a41-ya2-2a4144a2-12a49 


5a2—8as5-5a2—14a4 10 
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5 5 5 
6a-5 —a-zvey-25-3 Olup, 
KIZ. 3) tür, 


Doğru Seçenek C 





a>biseği-12 >az6 


a<0 olabileceğinden (a-—6) 
aş. â226.(-6) -—36 bulunur. 
Doğru Seçenek B 


4x 4 3y4 22-0 doğrusu ve bu doğru üzerinde ap- 
sisi ordinatının 2 katı olan K(2a, a) noktası için 


42a43as22-0—>11a--22>a--2 
olup K nın apsisi 2a-—4 tür. 


Doğru Seçenek C 





10-4 c(10,0) 





ABC üçgeninin |(AH| yüksekliği çizilirse 
IO0BI 3 olduğundan IOHI - a ise 
IHBI — 3sa dır. lAHI — 6 olup Öklid yükseklik bağın- 


tisina göre; 
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12. 


13. 


lAHI2 — IBHİ.İHCI <> 6? — (a 4 3).(10-a) 
36 - 10a—a2430-—3a 
a2-7a46-0 olup 

anın alacağı değerlerin toplamı 

aş 4 a, 752.7 dir. 


Doğru Seçenek B 





B noktasının x eksenine göre simetriği 

B'(2, —1) olup 

ACI * IBCI nin en küçük olması için A, C, B' doğru- 
sal olmalıdır. Bunun için AB' doğrusunun denklemini 
bulacağız. 

AB' doğrusu: ün» 3 

—4(Y—3)-4.(X 4 2) 

3-—-yxXx42 

x*yz1 dir. 

Bu doğrunun x eksenini kestiği nokta C(x, 0) ın apsi- 
sidir. y < O için; 

04x-1>Xx-1 bulunur. 


Doğru Seçenek A 





2x4y—2-0 doğrusu eksenleri 


xzOiçin ys2 ordinatlı 
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14. 


yzOliçin x 1 apsisli 

noktalarda keser. Bu doğru üzerinde orijine en yakın 
nokta orijinden geçen ve 

2x4*y—2- 0 doğrusuna dik olan doğrular ile 
2x4y—2-0 doğrusunun kesim noktasıdır. 
2x4y—2-0 doğrusu eğimi m, <—2 ve 

©0(0, 0) dan geçen doğrunun eğimi m, olsun. 


m,.Mm,-—1X(-2)m,--1>m,- Z olup 
orijinden geçen doğrunun denklemi y 5 dir. İki doğ- 


runun kesim noktası 


X 


mir) —>2x13-2-05x-4 
2X4y-2-0 


x-zj 
>xzgtir. 


4 1 2 4 N 
Y-5.52Y35 olup HĞ,, g) tir. 





Doğru Seçenek C 





Verilen koşula uyan d, ve da gibi iki doğru vardır. 
y 2x doğrusunun eğimim < 2 dir. 

d, in eğimi m, olsun. 

Şekli inceleyiniz. 


N tan45 ** tano 
mı > tan(45*40) - 1 şanaB>.tana 





olup, P(3, 0) noktasından geçen ve eğimi —3 olan 


doğrunun denklemi 
y—0--3(x-—3) 


yz—3x 49 bulunur. 
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d, 1 d olduğundan d, nin eğimi m, ise 7. 


M>2.M,z2—İ—>mMm4(-3)--1—>—m,- İ tür, 
P(3, 0) dan geçen ve eğimi 3 olan doğrunun denk- 


lemi y— 0 -3fx- 3) den 3y—x4 3-0 bulunur. 


Doğru Seçenek B 


15. 





18. 


IIACI — IBCİ nin en küçük olması için 
!ACI - IBCI olmalıdır. 

IBCI - Vix 4 172 4 (0 — 3)2 

ACI > N(x— 2)2 4 (0—4)2 olup 

IACI < IBCI olacağından 


NX? 42x4149 -1x2—-4x44416 


2 42X410-xX2—-4X420 


6x-10 >Xx -3 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


19. 


16. A(2,4) ve B(4,10) veriliyor. y - x doğrusu üzerindeki 


bir nokta P ise P(a,a) biçimindedir. 
IPA — IPBI ile 
IPAl - V(a— 22 4 (a-4)2 
IPBI < V(a— 4) * (a— 10)? 
IPAI — İPBI olduğuna göre 
va? -dar44a?-8a416-Va2-8a1164a2-20a4100 
2a” —12a 4 20-2a? —28a4 116 
16a-96—a-6 olup P(6.6) dır. 
Doğru Seçenek D 


264 


A(-2, 3) ve B(1,4) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yeri üzerindeki bir nokta P(Xx,y) 


olsun. 

Probleme göre IPAJ — IPBİ olup 

IPAl— V(x 4 2)2 4 (y—3)2 

IPBI— V(x— 1924 (y— 42 den 

IPA! — IPBI den 

X244x444y2 — 6y49 — X2—2x41 $ y? —8y 4 16 
6x4*2y-4-0—>3x1y—-2-0Odir. 


Doğru Seçenek E 


Apsisi ordinatına eşit nokta A(x,x) olsun. Bu nokta 


verilen denklemi sağlar. 
4x—3x—4-0-—Xxz-40lup 

A(4,4) noktasının orijine uzaklığı; 

LAOl — V(4-0)42 4 (4-02 > 4248 
İAOl < 32 - 4V2 birim olur. 


Doğru Seçenek A 





(AHI 1 (BOJ çizilirse A(4,3) olduğundan IOHI-4 br ve 
lAHi — 3 br olup AOH dik üçgeninde 
IOA1-5 br dir. IOAl — (OBI olduğundan 
I10BI - 5 ve IHBI-5—-4-1brdir. 
AHB dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
LABI2 - 32 4 12 - 10 ve ABI - V10 brdir. 
— 


Ç(ABO) - 10 4 V10 brdir. 


Doğru Seçenek D 
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Dy) C(5,6) 


20. Ortak çözüm yapılırsa; 





a 2x43.5x-12-0 


13x-24>Xx- — bulunur. 


b Doğru Seçenek D 
A(-1,—-4) B(2,.-1) 
ABCD paralelkenar olduğundan D köşesinin 
koordinatlarını bulalım. 
—145-X42>X:2 
—46-y-1>y-3olup D(2, 3) tür. 


ABCD paralelkenarının alanı; 22. y-2—3xvey-mx- 1 eşitlenir ve x çekilirse 





m. Tİ 2-3x-mx-1 
El 3zx(M43)>X ez olup 3 ün tam bölenlerine 
bakılır. 3 ün tam bölenleri —3, —i, 1, 3 olduğundan 
<5 
m 4-43--3>m-—6 
12.k 
vi m4*3--1>5m-— 
* Gi 
a m4*3-1>Xm--2 





4 İl iş <0 m 
Aragon) 25120 -(-4)1> 12 br? dir. Mm * > m 0 olup mnin 4 değeri için x ve y 


tamsayı olur. 


Doğru Seçenek B 
Doğru Seçenek A 





21. 23. 
d: 2x4 3y— 12 - O doğrusunu çizelim. 5x — 12y - 60 doğrusunu çizelim. 
Xxz-0>3y-12 >—y-4; x-0y--57--5 


yz0—>2x-12 >x-6dir. ii i 
yz0O için 5x-60 —x-12dir, 


d doğrusuna en yakın nokta y -— mx doğrusu ile d <—— 

y ii > ; Ç(OAB):54124113-30br 
doğrusunun kesim noktası olup bu iki doğru birbirine —— 4 
A(OAB)-5.5.12-30 br? olup 


dik olmalıdır. 

2 2 3 an ” 
Mz-3 olup m. ( -3) <-idenm —zve A(OAB) — u.r (r, çemberin yarıçapı) olacağından 
A noktası y - 2 x doğrusu ile 2x 4 3y— 12 -0 doğru- 30-15.r—>r-2 birim bulunur. 


sunun kesim noktasıdır. Doğru Seçenek C 
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24. f©)-mx4nolsun. 
((0)-4—4-—nve 
(0) 6—>6-msndir. 
nz4içinG-ms4—mz-2dir. 
(00 -2x440lup 
(4)-2.44 4-12 bulunur. 


Doğru Seçenek D 


25. 


fo) 


(©) -y--3x48olur. 


gix) ka verildiğinden 





(fog) (1) - #(9(1)) yazılırsa; 


(<5) > 3 (5) 4 3-2 bulunur. 


Doğru Seçenek B 


26. m2 için (2—1)y4 4.2— 10-0 
yı8—-10:-0>y>-2 
m z 1 için (1—2)x4-4—10-—0 
—-6-0>x-—6dur. 
O halde A(-5, 2) dir. 


Doğru Seçenek E 





21. 





d, ved, doğrularının denklemlerini yazalım. 
Zı)-1 > 4X—2y18-0...d, 


518-1 >x4y-6-0..d, 


olup A noktasının ordinatını bulmak için ortak çözüm 


yapalım. 
2Xx-y44-0 


dan 
2x12y-—12 -0 


3y-16-0—y- Şive 


!BCI - 16 —(-2)18 olup 


<< 
A(ABC) — 5 .8. yz br? bulunur. 


Doğru Seçenek E 


28. AE e) 


B(3, 4) C(2, 4) 
(BCJ nin denklemini bulalım. 
y—y, # m(x-x,) denkleminden 
y—4-8(x—3) >8x—y—20-0dır. 


A noktasının 8x — y — 20 — O doğrusuna uzaklığı; 
8.2-7-20| M6-27 
| — - | — ii bulunur. 


Je24()? oOve5 o ves 





Doğru Seçenek C 





| 
4x * 3y — 12 - O doğrusunun eksenleri kestiği nokta- 


lar A ve B ise (ABJ nın orta noktasının orijine 


uzaklığı kaç birimdir? 


MIĞI 


AZ B3 O) D2 E5 


2Xx—5y43-0, 4Xx4y—5-—Ove 
ax * (b —3) y— 8 - O doğrularının aynı noktadan 
geçtiği bilindiğine göre asb kaçtır? 


A) 12 B) 11 C) 10 D)9 E)8 


A(3, 11) ve B(5, 7) koordinatlı (AB| doğru 
parçasını (5G| z > oranında dıştan bölen C 


noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A)6 B)7 08 . 09 E) 10 


y-2x doğrusunun P/(0, 4) noktasına en yakın 


noktasının apsisi kaçtır? 


4 6 7 8 9 
Als B)5 © 5 Oz Eğ 


Parametrik denklemleri x <— m — 2 ve 


yz 2m-3 olan doğruya paralel olan ve 


A(2,-5) noktasından geçen doğrunun denklemi 


nedir? 

A)yz-2x*6 B)y-3x-6 
C)yz2x-9 D)y-2x49 
E)yz3x—-9 
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10. 





A(1, 4) noktasından geçen ve y — x * 2 doğrusu 
ile 459 Ilk açı yapan doğrunun denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 
A)x:2 B)x24 C)x-3 
D)y-4 E)yz1 


Köşelerinin koordinatları A(4, x) , B(—6 , 0) ve 


C(8, 0) olan üçgenin alanı 28 birimkare olduğuna 


göre x in negatif değeri kaçtır? 


A) B) —7 C) 5 0) -5 E)—4 


2x-y-3-0 ve 4x-y 9 doğrularının kesim 
noktasından geçen ve yz x doğrusuna dik olan 


doğrunun denklemi nedir? 
A)y-x-6 B)yz8-—x C)y-6—x 


D)y-3-—x E)yz6*x 


Köşeleri A(4,5), B(2,3), C(6,8) olan üçgenin alanı 
kaç br? dir? 
A)0 B)1 02 10)3 E)4 


(m—2)x—-4y47-0 


x#*(m*3)y—5-0 
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise 
m nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 


A)—2 B) —1 c)0 dD)1 E)2 








Doğrunun Analitik İncelenmesi — 9 





y 
11. 14. 
d doğrusu A(4,3) ve C(6,0) noktasından geçiyor. 
Buna göre B noktasının ordinatı kaçtır? 
A) 12 B) 10 C)9 D)8 E)7 
15. 
12. 





A) 4 3 OZ 02 Eğ 


16. 


13. me R olmak üzere, 


xs2ms3veyzm- 1 parametrik denklemleriy- 
le verilen doğruya dik olan doğrunun eğimi aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


A) -2 B-  O)1 D)2 E3 
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Şekilde d, md, <(A) olduğuna göre, 


A noktasının y-eksenine uzaklığı kaç birimdir? 


4 3 
A) 5 B) 5 
D 
A(8,2) B(8,3) 


C) 5 D)5 E)3 


C(4,6) 


ABCD paralelkenar A(6,2), B(8,3), C(4,6) olduğuna 


göre, 


ABCD paralelkenarının alanı kaç birimkaredir? 


A) 10 B) 12 


Şekilde (AD) dış 


B(-8, 1), 


C(4, 3) ise 


C) 14 D) 16 E) 18 


D noktasının apsisi kaçtır? 


A) 26 B) 24 


Cc) 22 D) 20 E) 16 
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17. ABC üçgeninde G 
ağırlık merkezi, 
(DEJ /(BC), 
A(8,6), B(3,4) ve 


A(8,6) 


B(3,4) C(10,11) 


C(10,11) 


olduğuna göre 


DE nin denklemi 


nedir? 


A)yz2xı7 B)y-x-7 O)yzx 


D)y-xı1 E)y>x—1 


18. ABC üçgeninde 
(AHJ 1 (BC) ise 


AH doğrusunun 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A(4,8) 


B(-2,6) OH C(6,4) 


A)y-6x—8 B)y-4x-8 C)yz4x46 


D)yz4x48 E)yzs4x-12 


19. Şekildeki d doğrusu- 


nun denklemi aşağı- 


dakilerden hangisi- 


dir? 


3 
A)yzzx 


D)yz3x 





B)y-ğx C)yz2x 
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20. Şekilde 


21. 


(AB) / Oy, 
(ACI / Ox 


A(4, 2) olduğuna göre 





C noktasının apsisi 


kaçtır? 


A) 24 B) 20 C) 18 D) 16 E) 12 


Şekilde 

(CBL AB, 

B(0, 3), AB doğru- 
sunun denklemi 
2x—-3y19-D00- 
duğuna göre 





C noktasının 
apsisi kaçtır? 


A)1 B) 1,5 c)2 D) 2,5 E)3 





A(2, 3), B(5, 0) ve C(0, y) noktalarını köşe kabul 
eden şekildeki ABC dik üçgeninin alanı kaç bi- 


rimkaredir? 


A) 5V3 B)6V2 C)6 D)ay2 Ej3v3 





23. 


24. 


25. 








Şekilde m(KOX) - 1359, (CKJ 1 AB, B(-4, O) dır. 


AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
A)x-yı4-0 B)x*y-4-0 
C)x*y—4-0 D)2x—y44-0 
E)x-2y44-0 
27. 
(m — 1)x * (m — 3)y # 5 - 0 doğruları hangi sabit 
28. 
noktadan geçerler? 
3 5 
A) C5.5) B) C5.-5) ©) (3,5) 
5 3 
D) 3.3) E)C3.5) 


A(2, 3) ve B(1, —2) noktalarına eşit uzaklıktaki 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A)5x4y44-0 B) x—5y—4-0 


C) 5x—y—4-0 D)x45y—4-0 





E) 2x—5y-1-0 
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yp YON. 


u bölümle ilgili "Üniversite Sınav Soruları" 2 
“bölümle birlikte 282. Bantaş verilecektir. e 


dı ve dz doğruları Oy — ekseni üzerindeki ordinatı 6 
olan noktada kesişiyorlar. ABCD bir kare olduğuna 
göre 


A(ABCD) kaç birimkaredir? 


A) 36 B)32 O(C)30 D)25 E)16 





A(-3, 4) ve B(2, —-11) koordinatlı (AB) doğru 
parçasını iğgj Z oranında içten bölen C noktası- 
nın koordinatları toplamı kaçtır? 
A) -9 B) -7 C)—-5 D) -3 E)-1 

By Y3X48 

Cc 
Xx 
6y2 

OABC bir paralelkenar, 
(BDJ 1 OD), IODI — 6V2 br dir. 


Paralelkenarın BC kenarı y < x * 8 doğrusu 
üzerinde ise OABC paralelkenarının çevresi kaç 


birimdir? 


A) 36 B)40 OC)44 


D) 48 


E) 52 








ZAN ARE ERRENE 


1. 


2. 





y-3x—2-0 doğrusunun y -—x doğrusuna 
göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağıda- 


kilerden hangisidir? 


A)3y—x—2-0 B) x—3y—2-0 
C)3y4-x—2-0 D)3y—x-3-0 
E)y—3x42-0 


me R olmak üzere A(m — 1, m * 2) noktalarının 
orijine göre simetrilerinin geometrik yerinin 


denklemi nedir? 


A) x—y#1-0 B)X*y42-0 
C)x-—y-2-0 D)x-y1s3-0 
E)X-y—3-—0 


Şekildeki grafik bir hare- 


ketlinin hızının zamana 


göre değişimini göster- 


mektedir. 





n X 
Buna göre kaçıncı sa- 2 zaman(sn) 


niyede hızı 16 msn 


olur? 


A) 16 B)15 o(C)14 


D) 13 


E) 12 
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5. 


6. 





(Çözümlü) 


4x—y42-0 ve 2y—8x13-0 denklemlerille 
verilen doğrulara eşit uzaklıkta bulunan noktala- 
rın geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 16x—-4y41-0 B) 16x 4 4y41-0 
C) 4x-y4 1-0 D) 8x—4y43-0 


E) 16X—4y43-0 


me R olmak üzere, A(3m, 6m), B(m #2, 4) nokta- 


ları veriliyor. 


(ABJ doğru parçalarının orta noktalarının ge- 


ometrik yerinin denklemi nedir? 
A) 2x—3y41-0 B)3Xx4y-2-0 
C)3x—-2y41-0 D)3Xx—y—2-0 


E)3x—2y-—1-0 


Analitik düzlemde d,:3x—y—8-0 doğrusunun 
d,:3X—y4 1-0 doğrusuna göre simetriği olan 


doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)3x—-y—9-0 B)3x—y—8-0 
0)3Xx—-y411-0 D)3X-—-y410-0 


E)3X-y412-0 
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10. 


9x42y—2-0 ve 6x—7y—4-0 


doğrularının oluşturduğu açıların açıortay denk- 


lemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x4 9y—2-0 B)3x—5y—6-0 


C) 4x—3y—2-0 D) 15x 4 5y—-6-0 


E) 15x—5y—6-0 


A(-3, 5) noktasının y > 2 doğrusuna göre simetriği 
olan nokta x #ay-4 doğrusu üzerinde olduğuna 


göre a kaçtır? 


A)-7 B) -6 C)-5 D)6 E)7 


Xx—2y—3-0 vexs2y—5-0 doğrularının kesim 
noktasının x < 3 doğrusuna göre simetriği olan 
nokta A(Xx,, yo) ise, X, . Yo Kaçtır? 

A)2 B) 1 


1 1 1 
C)5 D)73 5 


A(2, 3), B(4, 5) noktaları veriliyor. 


(ABJ nin orta noktasının y - -x doğrusuna göre 


simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 


A) C1, -4) B) (1,4) 6) (4,-1) 


D) (4,—1) E) (1,4) 
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11. A(4, 3) noktasının y - x * k doğrusuna göre simet- 


riği olan nokta A'(3, 4) olduğuna göre k kaçtır? 


A)4 B)3 c)2 D) 1 E) 0 


12. y-2x4sm doğrusu üzerindeki bir noktanın A(1, —3) 


13. 


14. 


noktasına göre simetriği olan nokta A'(0,1) ise 


m kaçtır? 


A) 11 B)10 C)-9 D-10 E)-11 


A(1,2) noktasının y - 3 doğrusuna göre simetriği B 
dir. 


B noktasının 3x -—4y—2-0 doğrusuna olan 


uzaklığı kaç birimdir? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


A(-1, 3) noktasının B(m, n) noktasına göre simetriği 
C(7,5) olduğuna göre 
B(m, n) nin y < -x doğrusuna göre simetriği 


olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 


A)(4,.) B) (4,3) C)(4,—3) 


D) (-4, -2) E) 4-1) 
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15. 


16. 


17. 


18. 


A(0,6) noktasının y —vV3x doğrusuna göre simet- 


riği A' noktası olduğuna göre A' noktasının apsisi 


kaçtır? 
A) 6V3 B) 216 C) 43 
D) 3v3 E) 2v3 


4x-—3y 42-0 doğrusuna 1 birim uzaklıkta bulunan 


noktaların geometrik yeri bir çift doğrudur. 
Bu doğrulardan birinin denklemi nedir? 
A) 4x-3y45-0 B) 4x—3y—3-0 
C)3x-—4y—5-0 D) 4x—3y46-0 


E) 4x—3y-70 


A-((X,y): Xx 4 2y s6, 2x43y2 4, x.y20, (x.yjeR3) 


kümesinin analitik düzlemde belirttiği bölgenin 


alanı kaç birimkaredir? 


yz x doğrusu üzerinde bulunan A noktasının 
yz—x doğrusuna göre simetriği 

4x—5y-— 10-0 doğrusu üzerinde ise 

A noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? 


A) 5v2 B) 6V2 Cc) 8v2 


D) 9v2 E) 10V2 
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19. 


20. 


21. 


22. 


(m—2)x * 4y — 5-0 doğrusunun ikinci açıortaya 
göre simetriği (2m41)xs3y-2-0 doğrusuna para- 


lel ise m kaç olabilir? 


A)-2 B)-1 o C)0 D) 1 E)2 


2y-x-7-0ve 3x—y 10 - O doğruları ara- 


sındaki açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir? 


A)30 B)315 C)60 D) 75 E) 105 


Eğimleri 2 ve -3 olan doğrular arasındaki açıyı 
ortalayan doğrulardan birinin eğimi kaçtır? 


A-3 O B-3 C)-i E)2 


3x—y4*5-Ove 7x 4 3y— 10 - O doğrularının 
kesim noktası ile orilinden geçen doğrunun 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)4x*y>0 B) 2x—y-0 
GC) 10x-y-0 0D) 13x4*y-0 
E) 11X*y-0 
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23. ke R olmak üzere A(3k * 1, k — 2) noktaları k 26. 
değiştikçe bir doğru belirtirler. 


Bu doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A-5  B-3 Ot D5 B3 





AOBC dikdörtgeninin C köşesi denklemi 
4x — y * 8 -0 olan doğru üzerindedir. 
A(AOBC) - 4 br? ise A noktasının apsisi kaçtır? 


A1 O B-5 ©-5 D-; E-5 


24. 2Xx4y-6-0,x-0,x-—3vey-0 doğruları 


arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 21 B) 25 C) 27 D) 30 E)32 
27. A(3,4) noktasının y - x — 7 doğrusuna göre 
simetriği hangi noktadır? 
A) (4, —3) B) (4, 2) C) (11, -4) 
D) -4, 11) E) <4,—4) 


28. 2x—3y4 2-0 ve 3x — 2y — 5 - O doğruları 





arasındaki açıyı ortalayan doğrulardan birinin 


ğ > 
Şekildeki grafik bir şirketin yıllara göre Genikie ml a sascanilerder He Glsldipe 


gelir-gider değişimini gösterdiğine göre, kaçıncı Reymk me e 
yılda şirketin geliri giderinin 2 katı olur? C0)5x4y—7-0 D)x45y—-7-0 
A) 10 B) 12 6) 13 D14 B15 E)x-y-—7-0 
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y—3x—2-0 doğrusunun y - -x doğrusuna göre 


simetriği bulunurken; 
y—3x—2-0 denklemindey--—xvex--yyazllır. 
—x-—3(-y)—2-0 > 3y-x—2-0 bulunur. 


Doğru Seçenek A 


MER 
A(m-1,m4#2) 
noktasının orijine göre simetriği olan nokta 


B(<m-1, -m-2) olup, 


x--—M4Hİ 24 
denilirse 

yzs-m-2 

m—1—x 


den 1—-x-—2— —y—3:0 
e yax-y 


bulunur. O halde geometrik yer, 
x—-y—3-0 doğrusudur. 


Doğru Seçenek E 


(AB nin denklemini yazalım. 


6-4 2 
A(2,6), B(0,4) olup, Mçagj - 51057 1 


y—4-(x—0)>y-x$4 tür. 
y— hız olduğundan, y - 16 yazılırsa 
16-x44—>Xx-12 bulunur. 


Doğru Seçenek E 


8x-2y44-0 


—2y4#c-0 
a Br-2y4c0 





8x-2y-3-0 
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6. 


Paralel iki doğruya eşit uzaklıkta bulunan noktaların 
geometrik yeri bu doğrulara paralel bir doğrudur. Pa- 


ralel doğrular arasındaki uzaklıktan, 


c-4l o (c43i 
82422 NB24 2 


lc—4lzlc431>c—-4-—<—3>2c>1 


4 
> c-zolup 


aranan denklem: 


8x-2y45-0 veya 16X—-4y4ı1-O0 dır. 


Doğru Seçenek A 


A(3m, 6m) C(x, y) B(m-*2,4) 


Cix, y) > g AAA Z Ski, 


C(x.y) > (2m*1, 3m42) 
xz2m4*1>mz> . 


y3m 42 m-”“72 olup, 


3x—2y4 1-0 bulunur. Geometrik yer (ABJ doğru 


parçasının orta noktasında dik olan bir doğrudur. 


Doğru Seçenek C 


Verilen doğrular paraleldir. Bulunacak doğru da bun- 


lara paralel olacaktır. Aranan doğru d olsun. 
3Xx-y—8-0 





Doğrular arasındaki uzaklıklar eşit olacağından, 
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1481 | 1c—1l eğğ ———— —— 
YER yarar ll G1) ei 


(AB| nin orta noktası C(xo, Yo) 


—244 345 
-—75 1, Yos-—5 -4 


>2c—1-9Xc-10 





Aranan doğru:d:3x—-y4 10-Odur. 
C(1, 4) noktasının y — —x doğrusuna göre simetriği 


Doğru Seçenek D il 
C'(-4,—1) dir. 


Doğru Seçenek C 


7 I9x * 2y—o21 16x—7y—4İ 
N92 42 N62 4 72 





11. A(4, 3) noktasının y - x doğrusuna göre simetriği 
1. denklem: (3,4) noktası olduğundan k - O dır. 


9x 42y—2-6X—7y—4> 3x49yı2-0dır. Doğru Seçenek E 
2. denklem: 
9x12y—2--6X47y14 >15x—5y—6-Odır. 

Doğru Seçenek E 


12. A“0,1) noktasının A(1, —3) noktasına göre simetriği 


yz 2x 4 m doğrusu üzerinde olacaktır. 


A'(0,1) noktasının A(1, -3) noktasına göre simetriği 
B(2, —7) dir. Bu nokta y - 2x sm doğrusu üzerinde 


l 
8. Af(-3, 5) noktasınıny-2 doğrusuna göre simetriği olacağınçianı 


7-22 - A1 dir. 
olan nokta A“-3, -1) dir. wa di 


Doğru Seçenek E 
Bu nokta x *ay-4 doğrusu üzerinde ise 
—3 ta.(-1)-4—xa-—7 dir. 


Doğru Seçenek A 


13. A(1,2) noktasının y - 3 doğrusuna göre simetriği 


olan nokta B(1,4) tür. Bu noktanın 


3x— 4y—2-0 doğrusuna uzaklığı 
3.1—4.4—2) 15 





-z3 tür. 
N32 442 5 
9. x—2y—-3-0 Doğru Seçenek C 
4 Xt20y—5- 
2x-8>x-4 
x-4>2y-1 -y-3 
P 14. Acı) B(m,n) C7,S) 
Doğruların kesim noktası K(4, 5) dir. Knın E mel ii GE 3415 


5 -<S; de 2 4 


N — i 7 1 
x - 3 doğrusuna göre simetriği K' (2, 5 ) olup , 
B(3, 4) noktasının y — —x doğrusuna göre simetriği 


1 > 
Xg32, yg 5X0. Ye <1dir. B'(-4, —3) tür. 


Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A 
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g9 





15. 


16. 


17. 


18. 


yz v3x doğrusunun 
eğimi m — v3 olup 
eğim açısı 60* dir. A 
noktasının y — v3x 
doğrusuna göre si- 
metriği A' noktasıdır. 





IOA'J açıortay olup 
lA'HI — |A'KI dir. 


———— 
m(OA'K) - 60* olup OK! < 3 br dir. A' noktasının 19. 


apsisi 3N3 tür. 
Doğru Seçenek D 


Geometrik yer üzerindeki bir nokta P(Xo, yo) olsun. 
14.Xg—3yg * 2 1 


vaa 3 
l4Xg—3yg *21-5 
4X9—3.ygt*2-5 yada4x—3yg*2- —5 
olup 4X,—3y0—-3-O0 yada 4x4—-3yg*7-0 dır. 


Doğru Seçenek B 


20. 


İstenen bölge şekildeki 
taralı bölgedir. 


1 1 4 
TAZ-5.63-75.2.3 





Doğru Seçenek E 


21. 


yz xdoğrusu üzerinde 
bulunan nokta A(10,10) 
A (a, aj olsun. A'nın 

y -—x doğrusuna göre si- 


metriği 





A'ca, —a) olup bu nokta 
4x— 5y — 10 - O doğrusu 


üzerinde ise 
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4.(-a) —5.(-a) -10-0 
A(10, 10) noktasının orijine olan uzaklığı 10V2 
birimdir. 


Doğru Seçenek E 


(m-2)x * 4y — 5 - O doğrusunun y - -x doğrusuna 
göre simetriği olan doğru 


(m-2)y 4 4x 45 - O olup bu doğru 


(2m4-1)x - 3ys- 2-0 doğrusuna paralel ise eğimleri 


eşit olmalıdır. 
4 2m #1 


m—2 3 





> 12-(m-2)(2m41) 


> 12-2m2-3m-2 
>0-2m2-3m—14 


— 0-(2m-7) (m4 2) m -Zveyam --2 dir. 


Doğru Seçenek A 


2y-x-7-0m,-5 


3x-ys*10-0- m, - 3 olup doğrular arasındaki 


açı İse 
VE 
tana < > tana -———---—-İ 
Ism,.m 1 5 
2 1453 5 


©-315*veyaa- 1359 dir. 


Doğru Seçenek B 


Eğimi 2 olan doğru y — 2x, eğimi — 3 olan doğru 


ys-— 3 x olsun. Bu iki doğru arasında kalan açıortay- 


ların denklemlerini bulalım. 


I2x-yi  İxe2yl 
vV4ş1 Naa 


2X—y--—x—2y > 3x - -yden bu doğrunun eğimi 
dem, --3tür. 


Doğru Seçenek A 
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22. 


23. 


24. 


25. 


3x—y-5-0ve7x43y- 10 - O doğrularının kesim 
noktası ile orijinden geçen doğrunun denklemi; 


3x*y454A(7x43y— 10) - O olup 0(0,0) için 
54A(-10)-03-7dir. 

Bu değer yerine yazılırsa 
3X—y4543(7X43y— 10)-0 
6x—2y11047x43y—10-0 


13x #yz0 bulunur. 


Doğru Seçenek D 26. 


k-OiseA,(1,-2) 
k-2iseA,(7, 0) olup A, ve A, den geçen doğrunun 
eğimi de 


Doğru Seçenek E 


2X*y—6-0,x-0, 
x-—3 vey-0 
doğrularıyla sınırlı bölgeyi 
çizelim. 
X20>2.04y-6-0 
>y26; 
yz0>2x40-6-0 





>2x-6>Xx-3tür. 


Sınırlı bölge şekildeki taralı dik yamuktur. 


xz-3için2(3)4y-6-0>y-12olup 27. 


lABI — 12 br, IOCI - 6 br ve 10BI — 3 br olup taralı 


ABOC yamuğunun alanı; 


A(ABOC) < İZİ 3 - 27 br? bulunur. 


Doğru Seçenek C 


Gelir 3 yılda ad 


45 YTL artmış, gider 
ise 3 yılda 15 YTL. 
artmıştır. 
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28. 


lir - Gider 
15415.Xx 45 4 5.x olup 
15 4 15. x- 2(45 $ 5x) denklemi kurulursa 
15 4 15x904 10x>5X-75 
> Xx 15 yıl bulunur. 


Doğru Seçenek E 





C(a,b) noktası 4x — y - 8 - O denklemini sağlar. 
4a—bs8-0...(1) 
A(AOBC) - 4 br? verildiğinden la.bl — 4 ve 


a <0 olduğundan b -— dir. 


Bu değer (1) denkleminde yerine yazılırsa 
4a-(-7)48-0 
4a? -8a44-0a242a41-0 
> (a41)2-0>a41-0>a--1 
dir. 
Doğru Seçenek A 


y <x— 7 doğrusunun eğimi 1 olduğundan 
A(3, 4) noktasının simetriği; 
yz3-7>y-—4 
4-x-7>x-11den 

(11, 4) tür. 


Doğru Seçenek C 


Verilen iki doğru arasındaki açıortayların denklemleri 
Jx-3yt2) |(3x-2y-5) 


Yan yea 


2X—3y12-3x—2y—5—>X1y—7-0 veya 


olup 


2X—3y12--3X42y45—>5x—-5y—3-0dir. 


Doğru Seçenek B 





A(3, y) noktasının y < —x doğrusuna göre simetriği 


olan nokta A' (6, m) olduğuna göre 
y # m kaçtır? 


A)-3 B- 0-9 D)-0 E)-12 


y2—xdoğrusunun y - -x doğrusuna göre si- 
metriği olan doğrunun denklemi aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


A)x *#y-3-0 B)x*y—1-0 
C)x*4y—2-0 D)-x4*y—4-0 
E)x*4y42-0 


Şekilde P noktasının A veB 
noktalarına olan uzaklıkları 
eşittir. 

A(1, 4), B(4,5) ise 

P noktasının apsisi kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


Şekilde A(2, 3), 

B(1, -3) dir. IPA 4 IPBI 
toplamı en küçük 
olduğuna göre 

P noktasının apsisi 
kaçtır? 

AZ »B3 OZ M5 B3 
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A(-2, 3) noktasının y - x * 1 doğrusuna göre si- 


metriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2, -1) B) (3,—1) C) (2, —1) 


D) (-2, 1) E) (3,1) 


3x — 4y - O doğrusuna 1 birim uzaklıkta olan nok- 


taların geometrik yerinin denklemi nedir? 
A)3x44y75-0 B)—4x-4yT5-0 
C) 4x—-3yFf 5-0 D)3x-—4yF 5-0 


E)4x4*3yFf 3-0 


A(1, 2) noktasından VS birim uzaklıkta bulunan 
ve eğimi 2 olan doğrulardan birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yz2x-4 B)y-2x-3 
C)y-2x15 D)y-2x46 
E)yz2x-7 


yz3x-—5 doğrusu üzerinde olan bir noktanın 


yz x doğrusuna göre simetriği olan nokta (7, p) 


olduğuna göre p kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


A(1,3), C(4, 2) noktaları veriliyor. Anınx 0 
doğrusuna göre simetriği B, C nin y < x doğru- 
suna göre simetriği D olduğuna göre ABCD dört- 


geninin alanı kaç birimkaredir? 


A)3 B) 4 ©) 5 D)6 E)7 











10. 3x-—-4y415-0 


11. 


12. 


13. 


4x1 3y—6-0 

doğruları arasında kalan açılardan birinin açıor- 
tay denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x47y411-0 B)x46y—5-0 


C)x-7y-11-0 


D) 2x 4 5y— 10-0 


E) 7x—y—1-0 


Şekilde A ve B mus- 
luklarından akan su 
miktarının zamana 
göre değişimi görülü- 


yor. 





İki musluk birlikte açık tutulursa 8 saat sonra her 
iki musluktan akan su miktarı toplamı kaç ton- 
dur? 


A) 50 B) 48 C)34 D) 32 E)30 


Analitik düzlemde xs ys6,x20,y 20 koşul- 
larını sağlayan (Xx , y) noktalarının oluşturduğu 


bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12 


A(a, b * 1) noktasının B(3, —2) noktasına göre 
simetriği y - x * 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre 


a — b kaçtır? 


A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 
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14. yz x * 1 doğrusunun y - 2 doğrusuna göre 


15. 


16. 


17. 


simetriği olan doğrunun denklemi nedir? 


A)x-y—1-0 B)2x-y4*-1-0 
CO)x*yr1-0 D) 2x-—-y43-0 
E)x4*4y-3-0 


Şekildeki d doğrusunun x 
eksenine göre simetriği 
olan doğru d, ise 


d ve d, ile y ekseni 





arasında kalan 
bölgenin alanı kaç 
birimkaredir? 


D) 24 


E) 20 


A(1, 1) noktasının y > x — 1 doğrusuna göre simetriği 
B iseB nin 3x — 4y —1 - O doğrusuna olan uzak- 
lığı kaç birimdir? 

A)2 C)1 D) 


3 1 1 
2 2 <a 


A(1, 2) ve B(7, 6) noktaları veriliyor. 


(ABJ doğru parçasının orta dikmesinin denklemi 
nedir? 


A)x4-2y-10 B)x—2y-10 
C) 2x—y-10 D)2x4y-10 
E)2x*y-8 


Doğrunun Analitik İncelenmesi — 9J9 ui 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları 23. 


A(2, 3), B(3,4), C(6, 0) olduğuna göre A, B, C nok- 
talarının y < —x Dsi göre simetrilerinin oluştur- 
duğu üçgen DEF ise A(DEF) kaç birimkaredir? 


AZ B)2 93 D)3 03 


24. 


A(2,3) noktasının y > mx * n doğrusuna göre 
simetriği B(—-1, 4) olduğuna göre n aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)1,5 B)2 C)2,5 D)3 E) 3,5 


25. 


A(1, —2) ve B(-1, 3) noktaları veriliyor. 


(AB) doğru parçasını dik açı altında gören nokta- 
ların geometrik yerinin denklemi nedir? 


A) X24y? —y—6-0 


26. 


B) X24y2—y—7-0 

C) X4y2—x-y-7-0 
D) x24y2—x—2y—-7-0 
E) XX 4y2—2x-y47-0 


2Xx43y<6,x—3ys12,x>20 


sistemini gerçekleyen bölgenin alanı kaç birim- 
karedir? 


A) 18 B) 20 C)24 D) 28 E) 36 


28. 


Denklemleri x 4 v —7-0 vex-vV3 ytı1z00olan 
Iki doğru arasındaki dar açının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
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27. 


2X—y16-0 ve3x-xy—5-0 doğrularının kesim 
noktası ile A(2, 3) noktasından geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 11x-3y— 59-0 
GC) 11x43y—59-0 


B) 3x4 11y-4 59-0 
D) 13x 4 11y— 59-0 
E) 12x— 11y—5-0 





3x 2y-1-0 ve “51 - YES doğrularının dik 
kesişmeleri için k e R kaç olmalıdır? 

4 2 
A -3 B) -1 C)-75 D) 1 E)5 


x-1 5 2y14 
(2) 3) -1 bağıntısının belirttiği doğru- 


nun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 


1 


A) -5 B-3 OZ Dİ Bi 


Şekildeki d, ve 
d, doğruları A 
noktasında 
kesiştiklerine 

pm 
göre, A(ABC) 
kaç birimkare- 
dir? 





A)3 B) 4 


C) 5 


E)7 


2x—5y 4 8 - O doğrusunun A(9, 12) noktasına göre 
simetriği olan doğrunun denklemi ax * by * c- O ise 


(a*b #c) toplamının pozitif değeri kaçtır? 


A) 73 B)78 oOC)82 D)96 E)108 


A(2p — 1, —3) noktasının orijine göre simetriği 

B(5, p*k) noktasıdır. 

kx * py—6 - 0 denklemiyle verilen doğrunun Oy 
eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A)—6 B) -5 C0)—-4 D) -3 E)—2 








1. 


2. 


3. 





Şekildeki AB doğrusu 
1 
REZ ,.2) noktasından 


geçmektedir. 





IOBI — 4.1OA1 olduğuna göre, B noktasından AB 
doğrusuna çizilen dik doğrunun denklemi aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 
A)8y12x-13-0 B) 4y4x-—16-0 
C)3y1x—-12-0 D)2y48x-9-0 


E)4y4x-0 


4x — 5y * 20 - O doğrusunun A(3,1) noktasına 
göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağıda- 


kilerden hangisidir? 
A) 4x—5y—34-0 B) 4x-5y-—13-0 
C) 4x—-5y—7 -0 D) 5y—4x—-5-0 


E)5y—4x—3-0 


3x # 2y — 5 - O doğrusunun y eksenine göre si- 


metriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
3 5 2 
A)y-3xt35 B)y-5Xx43 
2 5 2 
C)y-—aX-5 0) y--x13 





Denklemleri 


dı:x*3y-9 ve 


do:y-xX-5 


olan doğruların grafikleri, koordinat düzlemini şekil- 


deki gibi beş bölgeye ayırmıştır. 


Buna göre,x*3y>9 ve y-x<5 eşitsizliğini 


sağlayan (X,y) ikilileri hangi bölgededir? 


A)I. B) Il. GC) ili. D) V. E) V. 


y faiz oranı (46) 


66 





xXx yıl 


Yandaki şekilde, bir bankanın vadeli hesaplara uy- 


gulayacağı yıllık faiz oranlarını belirleyen 


2x 4 66 
X#1 





fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


Bu grafiğe göre, kaçıncı yıldan sonra yıllık faiz 


oranı 9610 un altına düşer? 


A)2. B) 4. C) 5. D) 6. E)7. 
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1999 /ÖSS 


6. 


1999 / ÖSS g. 


a #0 olmak üzere, denklemi Rk -ğe 1 olan doğru, 


koordinat eksenlerini K ve L noktalarında kesmek- 


tedir. 


M(16,0) noktası için KLM üçgeninin alanı 12 cm3 
olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı 


kaçtır? 


A) 22 B) 26 


C) 28 


D) 30 E) 32 


Şekildeki koordinat 


düzleminde, b>0 


olmak üzere, 
A(0, -5), 
B(-7,—3), 
C(4, 0) ve 





D(0, b) noktaları 


verilmiştir. 
pm pa 


A(ABC)- A(ABD) olduğuna göre, CD doğrusu- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 7y—x-4 B) 5y—3xz-12 
10. 
C)7y42x-8 D)8y—4x-16 
E)9x—y-18 
1999 / ÖSS 
Denklemi > * i- 1 olan doğru ve koordinat eksen- 


leriyle sınırlı bölgenin x — ekseni etrafında döndü- 


rülmesiyle oluşan koninin hacmi 16x birim küptür. 


Buna göre, a nın değeri aşağıdakilerden 


hangisidir? 


A) -3 B) -2 c)0 De E)4 
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Şekilde, kenarları 1 birim ve 2 birim olan OACB 


dikdörtgeninin C köşesinden geçen ve denklemi 


yz—2xsb olan doğru x— eksenini U da, y eksenini 


V de kesmektedir. 


Buna göre, ICVI — n kaç birimdir? 


3 B) VS o2y5 
D)3 E)4 





Şekildeki koordinat düzleminde verilen AOB dik üç- 


geninin dik köşesinin (A) koordinatları 
(6, 8) ve B köşesi x — ekseni üzerindedir. 


Buna göre, AOB dik üçgeninin alanı kaç bi- 


rimkaredir? 


200 130 110 
A) 3 B)-3” © 
D) 50 E) 60 
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11. 


12. 


13. 










7 SN 


14. soruda C ve E seçenekleri doğrudu 
“soru ÖSYM tarafından iptal edilmiştir. - 


ata EN NANA ER MM ATAMADA 


OABC bir kare 
a pozitif bir gerçel (reel) sayı olmak üzere D(1, O), E(0,2) 
yz—3xsa, 


X—7, 





x-—3 ve 
Yukarıdaki şekilde, OABC karesinin ED doğrusu 


yz0 olan doğruların oluşturdukları taralı bölgenin 
üzerindeki B köşesi, aşağıdakilerin hangisinde 


alanı 84 birimkaredir. 
verilen doğru çiftinin kesim noktasıdır? 
Buna göre, a nın değeri kaçtır? 


A)2 B)3 C)4 D)6 E)7 A) xtyz1l ve yrx>0 
B) 5-y:51 vey:jıx-0 

C) yz1l ve y-x-0 

D) x- 251 ve y-x-0 
Y 

2 


ii 


Düzlemde k >0 olmak üzere, A(5, 3k) ve B(ek, 4) 


noktaları veriliyor. 


Zİ ve y-x-0 


(ABJ doğru parçasının orta noktası, x ve y 


18 


eksenlerinden eşit uzaklıkta olduğuna göre, k 


kaçtır? X43)(Y—1)2x:y 
A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
B) y 
3 
Era x 
2000 / ÖSS 
Yandaki şekilde analitik 
düzlem, eksenleri içine 
almayan dört bölgeye 
ayrılmıştır. 








K(m —4, 2m $* 2) noktası Il. bölgede olduğuna 


göre, m yerine yazılabilecek tamsayıların toplamı 
kaçtır? 
A)5 B8)6 ©)7 . D)8 E)9 
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16. 


17. 


18. 


19. 


Şekildeki taralı bölge, 
aşağıdaki eşitsizlik sis- 
temlerinden hangisiyle 
ifade edilir? 


A)y>x B)y>Xx 
x<3 x>3 
X*y>—1 Xty<—1 

D)y<x E)y<x 
x<3 x<3 
x—y<—1 X*y>-—1 

2001 /ÖSS 


Şekilde, (OBI — IOA| ve 
C(2, 8) noktası AB doğ- 
rusu üzerinde olduğuna 
göre, AOB dik üçgeninin 
alanı kaç birimkaredir? 


2001 / ÖSS 
ax—yz6 
4x4(a*t4)y-—6 


denklemleriyle verilen doğrular paralel olduğuna 
göre, a kaçtır? 


A) -2 B)—1 c)0 D)1 E)2 
2002 / ÖSS 
x*4yz4 
-? 
MX tY-5 
doğruları y - x doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre, 
m kaçtır? 
3 5 
A3 Bİ 9z 
—1 -1 
ME 2 
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A(1, -1) noktasının Oy eksenine göre simetriği B, 
aynı A noktasının y - x doğrusuna göre simetriği C 
olduğuna göre, ICBI uzunluğu kaç birimdir? 


A) 4v2 B) 3v2 Cc) 2v2 
D)2 E)1 





Şekildeki AD ve BC doğrularının kesim noktası P 
olduğuna göre, AOCP dörtgeninin alanı kaç birim 
karedir? 


1 2 4 5 
A3 3 ©j M5 Eğ 





Yukarıdaki grafikte belirtilen A,, A, A,, Aş, Aç 
noktalarından hangisi, 


Xsys-—X 
ys0 

koşullarının tümünü birlikte sağlar? 

A)A, B) A, C)A, 
D) A, E) A, 
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23. 


24. 


25. 





Yukarıdaki grafik sabit hızla hareket eden K ve L 
araçlarının yolda geçen süreye göre depolarında 


kalan benzin miktarını göstermektedir. 


Hareketlerinden kaç saat sonra, bu araçların 


depolarında kalan benzin miktarı eşit olur? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 


Dik koordinat düzleminde, A(-5,12) noktasının 
orijine göre simetriği A'(x,y) noktası olduğuna 
göre, A ile A' arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A) 13 B) 26 C)35 D) 45 E) 54 





Yukarıdaki şekilde A(1,0) ve B(—3, —4) noktalarından 
geçen d, doğrusu , bu doğrunun Oy eksenine göre 


simetriği olan d,, doğrusu ve 


y z — doğrusu verilmiştir. 


Buna göre, taralı bölgelerin toplam alanı kaç 


birimkaredir? 


A) 7,8 B) 9,5 C)10 D) 12 E) 13 
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26. 


27. 


28. 


Her a gerçel sayısı için, 
a(X*-2)—x*y12-0 
doğruları, sabit bir P noktasından geçmektedir. 


Buna göre, P noktasının Ox eksenine uzaklığı 


kaç birimdir? 


A)0 B) 1 c)2 D)3 E)4 


Yukarıdaki şekilde, 
ABCDEF düzgün 





altıgeninin merkezi 


orijindedir. 





E noktasının or- 
dinatı 10 olduğuna 
göre, D noktasının 


apsisi kaçtır? 


C) 43 


A) 6V3 B) 5V3 


D) 3v3 E) 213 


Koordinat düzleminde koordinatları m, n tamsayıları 


olan bir P(m,n) noktasına kafes noktası adı verilir. 
Buna göre koordinat düzleminde 
Ixl #iyl <3 


bağıntısıyla verilen bölgede kaç tane kafes nok- 


tası vardır? 


A) 21 B) 25 C) 27 D) 30 E) 36 


Doğrunun Analitik İncelenmesi — 99 
29. |2004/ÖSS 31. |2004/ÖSS 





OABC bir kare 


lADI — (CELİ — 1 birim, IOAİ — 4 birim 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları 
Yukarıdaki verilere göre, OB doğrusuyla ED 
toplamı kaç birim karedir? 9 v y 
doğrusunun K kesim noktasının apsisi kaçtır? 





A)2 B25 C3 035 E)4 A2 8 OZ 03 BŞ 
32. |2004/ÖSS 
30. (2004/ÖSS Şekildeki taralı bölge aşağıdaki eşitsiziiklerden 
y hangisiyle belirlenir? 
A)x.y>0 B)x-y>20 C)x*y>0 


Pla.b) D)xX2-y220  E)y?-xX>0 


Yukarıdaki şekilde 


4x * 3y - 12 doğrusu üzerinde herhangi bir P(a,b) 
noktası alınmıştır. 33. | 2005/ÖSS 


Buna göre Va? #b? nin alabileceği en küçük Dik koordinat düzleminde 


değer kaçtır? A-((xy)i1xX—-31<2,iy4 113) 


A)3 B)4 c) 9 12 ile verilen bölgenin alanı kaç birim karedir? 


oldı 
© 
I 
LL 
| 


A)6 B)12 C)18 D)24  E)28 
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34. 


35. 


36. 


Afm, 2), B(0,1) ve C(3, 4) bir doğrunun üç noktası 


olduğuna göre, m kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 





Şekilde d, doğrusuyla d, doğrusunun kesim 
noktası A(x, y) olduğuna göre, x t y toplamı 


kaçtır? 


A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 





Dik koordinat düzleminde 0(0, 0) merkezli, 
K(0, 6) noktasından geçen |. bölgedeki çeyrek 
çembere A(9, 0) noktasından çizilen teğetin değ- 


me noktası T(a, b) olduğuna göre, a kaçtır? 


A)3 B) 3,5 c)4 D) 4,5 E)5 
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a7. 


Aşağıdaki doğru f(x) fonksiyonunun grafiğidir. 





Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2((x * 1) 


fonksiyonunun grafiğldir? 


A) i B) 








E) 








(3m * 2)x2 4 (4m * 1) y2 —30x—20y— 15-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre çemberin 


yarıçapı kaç birimdir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


X2 4 y? — 10x 4 ey - O denklemiyle verilen çemberin 


yarıçapı 13 birim olduğuna göre 


c nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? 


A) —169 B) -196 C) -256 


D) -324 E) -576 


Merkezi M2, -2) olan ve B(3, 4) noktalarından ge- 
çen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) (X—2)24(y42)2 16 

B) (x—2)24(y42)7-25 

C) (X—-2)24(y42)2 -20 

D) (X—2)24(y42)2-37 


E) (X—2)24(y42)2-49 


X2 * y? - 16 çemberine üzerindeki A(-4, 0) nokta- 
sından çizilen teğetin denklemi nedir? 


A)y-—4 B)x--4 C) x-4 


D)y-4 E)x-2 
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(Gözümlü) 


(X* 12 4 (y—3)2 -12 çemberi üzerindeki bir nokta 
A(3, 0) dır. Bu çemberin A noktasından geçen ça- 
pının diğer ucu B ise B noktasının koordinatlarının 


toplamı nedir? 


A) -1 B)0 C)1 D)2 E)3 


A(2, -4) ve B(-3, 5) noktaları veriliyor. 


B noktasının A noktasından geçen doğrulara gö- 
re simetrilerinin geometrik yerinin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A) (X—2)2 4 y? > 106 
B) (X-2)2 4 (y-4)22106 
C) (X—2)2 4 (Yr4)2 -106 
D) (X—2)2 4 (ys4)2-100 


E)X24(y-42-100 


Denklemleri 

2 4 y? 16 

(X43)2 4 (y—4)2 —r2 olan çemberler dıştan teğet 
olduğuna görer kaç br dir? 


AZ B)2 o3 








Çemberin Analitik İncelenmesi 


8. A(2,4) veB(3, 5) noktalarından geçen ve mer- 
kezi 4y  x - 4 doğrusu üzerinde bulunan çem- 
berin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) M(—8, 1) B) M(8, —1) C) M8, 2) 


D) M(1, —4) E) M-38,2) 


9. Denklemleri 
X2 #y? 4 10x—24y-0 
X2 4 Yy? — 22x 4 1170 


olan çemberlerin en yakın iki noktası arasındaki 
uzaklık kaç birimdir? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


10. 3x-4y45-0 doğrusuna teğet olan ve merkezi 


M(-3, 4) olan çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


11. (OHI—6br. 
Şekilde verilen 
çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? 





ANS  B)V6 G2 DA E)3v3 


12. p>Oolmaküzerex? sy? —pxs3py46-0 
denklemi, yarıçapı 2 birim olan bir çember belirt- 
tiğine göre p kaçtır? 


M1 OB c)2 D)3 E)4 


13. xX2 4 y? 4 12x—8y $ m - 0 çemberinin y eksenine 


teğet olması için m kaç olmalıdır? 


A) 24 B) 20 Cc) 18 D) 16 E) 12 


14. Merkezi M(3,4) olan ve x2 4 y? « 9 çemberiyle 
içten teğet olan çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 


15. x2 #y2 - 25 çemberini 60“ lik açı altında gören 
teğetlerin kesim noktalarının geometrik yerinin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)X2 4y2-36 B)x2 4 y2-49 


C)x2 4y? -64 D)x2 4 y2-81 


E) x2 #y?- 100 


16. xX24y2 -R2 ve(x—4)) # (y — 3 > 9 çember- 
lerinin dik kesişmeleri için R kaç br olmalıdır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


17. X24y2—2x42y—2-0 
çemberinin 3x — 4y # 13 — O doğrusuna en yakın 


noktasının bu doğruya olan uzaklığı kaç birim- 


dir? 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 


18. x2 *y? *2py-0 


çemberine A(5, — 4) noktasından çizilen teğet uzun- 


luğunun 1 birim olması için p kaç olmalıdır? 


A)8 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


19. A(4,0) noktasında Ox eksenine teğet olan ve mer- 


kezinin ordinatı 3 olarak verilen çemberin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0643)7 4(y—4-0 

B) (X—4)7 4(y—3) -9 

C) (X44)24(y-3)7-9 

D) (X—4)24(y43)7 -9 


E) (X—3)2 4 (y—4) -9 


20. x2 4 y?—8x4 10y sm - 0 çemberinin çapının 


14 br olması için me R kaç olmalıdır? 


A)4 B)5 C©)6 D)7 E)8 
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21. 5 *5 — 1 doğrusu koordinat eksenlerini A ve B 


noktalarında kesmektedir. 


OAB üçgeninin çevrel çemberi ile iç teğet çem- 
berinin yarıçaplarının toplamı kaç br dir? 


A)7,5 B) 8 C)8,5 D)9 E) 9,5 


22. A(-2, 3) ve B(4, —-5) olmak üzere JABJ doğru par- 
çasını dik açı altında gören noktaların geometrik 


yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X24y2—2x43y—3-0 


B) X4y242x42y423-0 


C) XX 4y242x42y—23-0 


D) X 4*y?—2x42y—23-0 


E) X4y2—2x-2y—23-0 


23. A(5,3) noktasının denklemi 


X2 * y? —6x 4 8y $* 2 - O olan çembere göre 


kuvveti kaçtır? 


A)30 B) 32 C)36 D) 40 E) 42 


24. Oy eksenineA 
noktasında teğet, 
(OB ye B(4, 3) 
noktasında teğet 
olan şekildeki 
çemberin yarıçapı 


kaç br dir? 





A)2 


E) 4 











25. 





O merkezli çemberin (CD teğeti ve (CAJ keseni 
şekilde verilmiştir. A(—2,0), B(3, 0), C(7,0), D(x,3) ise 


x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? 


A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 


26. (x-1)2 4(y4 1)2 <4, 


x*# ys 0 koşullarını gerçekleyen noktaların oluş- 


turduğu bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)r B)2r C)3r D) 4x E) 5x 


A m—ğmm... 


1.  x2 vey? nin katsayıları eşit olmalıdır. 
3m42-4m41—>m-—t1dir.mz-1 ise 
5X2 4 5y? — 30x—20y — 15-0 ve 
X2 4 y?—6x—4y—3-0 

MRT) 1 


r-3 64—r-4brdir. 


Doğru Seçenek A 


2. r-3 NC10)2 424 0-13 


N100 42 - 26 
100 4 c2 - 676 


c2-576>c-124 
Cı.C22(-24).(24)-—576 dır. 


Doğru Seçenek E 
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Çemberin Analitik İncelenmesi 


27. x2 4 y? - 61 çemberi içindeki A(3,4) noktasından 


geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir? 


A)6 B)8 6) 10 D) 12 E) 13 


28. x2 4 y2 4 4x 4 2y 4 1 - O çemberine dışındaki 
A(4,1) noktasından çizilen teğet parçasının uzun- 


luğu kaç birimdir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
Çözümler 





B(3,4) 


“ 


r <IBMI olup 





r-N(3—2)24(4— (2) - VA 436 
r? -37 br? olup çemberin denklemi 
X—2)24(y4 22-37 dir. 


Doğru Seçenek D 


4. Teğetin denklemi 
XX #Y.yş Er? olup 
—4.Xx4y.0:16 >x--4 doğrusudur. 


Doğru Seçenek B 


emberin Analitik İncelenmesi 


B(x.Yy) A(3,0) 


MÇ1, 3) tür. 


B(x, y) ise M noktası çemberin (BAJ çapının orta 


noktasıdır. 
X*3.. ytO 
5 -1 ve 5 5 3 





Xx*43--2 ve y-6 
xz—5 ve yz6 olup 
Xx*yz-5şs6-1dir. 


Doğru Seçenek C 


A(2, —4) ve B(-3, 5) noktaları veriliyor. B noktasının 
A noktasından geçen herhangi bir doğruya göre 


simetriği B'(x , y) olsun. 

JABI — İAB'l dür. 

JABI2 — (3 4 2)2 « (—4 —5)2 —1ABI? — 106 
LAB'I2 — (X— 2)2 4 (y 4 4)2 olup 

B' noktasının geometrik yerinin denklemi 
(X—2)2 # (Yy 4 4)2- 106 dir. 


Doğru Seçenek C 


Çemberlerin dıştan teğet olması için 
IM,M2l > V(—3)2 4 42 >44r 5-456 
r > 1 br bulunur. 


Doğru Seçenek D 


8. 





Çemberin merkezi 


4y * x— 4 doğrusu 


üzerinde olduğundan 

X)*4yg-4 tür... D A(2,4) B(3,5) 
IMA| — IMBI olduğundan 

Vika 22 Fg AY N (o — 3) » (yg — 5 


açılıp düzenlenir. 


olup (D ve © ortak çözülürse 
M0 , Ya)  M(8, -1) olur, 


Doğru Seçenek B 


(1 © 


IKLI isteniyor. 
X2 # y2 4 10X—24y-0 M(-5, 12) 
rn, <3 V100 4576 - 7 V676 


—1n-5.26-r, -13 br 


X2 4 y2 -22x4 117-0 

(X—11)24y2-4 >N(11,0) ver-2 dir. 
IMNIV (114 5)2 4 (0— 122 - V162 4 122-20 
IKLI SIMNI — (13 4 2) 

IKLI 20-155 birimdir. 


Doğru Seçenek A 


© 
I 
— 
; 
an 
Ti 
ö 
E 
a 


— 13.(-3) 4.4451 1-201 


IMHI —r -—-- 4 br bulunur. 
32 4(-4)? 


Doğru Seçenek B 








emberin Analitik İncelenmesi 





11. Çemberin merkezi M 
olsun. |MHJ ve (MKJ 
çizilirse OHMK deltoidi 


elde edilir. 


m(KOH) — 609 ve (OMJ 





açıortay olup 

m(OMH) > 609 dir. OMH 
üçgeninde 

IMHI —r > 2V3 birimdir. 


Doğru Seçenek D 


12. r-2-3VD7rEZLİF a- Np e 9p 4.6 


16 - 10p2—24-10p2-40 —p-2dir. 


Doğru Seçenek C 


16. 


13. Çember Oy eksenine teğetse M(x,y) için x —r dir. 
O halde x2 * y? * 12x — 8y - m <0 denkleminde 
(X46)2 *(y—4)2 -36dir. 

Bu durumda m - 16 olacaktır. 


Doğru Seçenek D 


17. 


14. Dıştaki çemberin merkezi M ve yarıçapı r' olsun. 


Merkezler arası uzaklık 

IMM'I > V32 # 42 — 5 birimdir. 

İki çemberin içten teğet olması için 
IMM'izr'—r 

5-r'—3 

r'- 8 birimdir. 


Doğru Seçenek GC 
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15. 





OPT dik üçgeninde m(OPT) 30 

IlOTI < 5 olup 

IOPI — 10 dur. P noktalarının geometrik yerin 
IOPI — 10 birim yarıçaplı bir çemberdir. 
Denklemi x2 * y2 - 100 dür. 


Doğru Seçenek E 


Merkezleri sırasıyla M ve N ve yarıçapları R ver 


olsun. Çemberlerin dik kesişmesi için 

IMNI 2 —R24r2 olmalıdır. 

M(0, 0) , N (4, 3) ise IMNI - V16 49 -5br 
5? -A2495R-4 brdir. 


Doğru Seçenek C 


Çemberin merkezi M(1, —-1) ve yarıçapı 


razNATA KB er 2dir. 


M noktasının doğruya olan uzaklığı d olsun. 
o18x-4y413i 13. 1—4(—1)4131 
32 442 > 


d 
d-4 olup en yakın noktanın doğruya olan uzaklığı 
£ise/zd-rdir. 

4-4-2-2brdir. 


Doğru Seçenek A 


Çemberin Analitik İnçelenmesi 


18. 


19. 


20. 


21. 


A noktasından çizilen teğetin uzunluğu 
LATI > DE # ys 2py 1 V25416—8p 
> 12141 -8p >41— 8p-1 — 8p-40 
>p-5brdir. 
Doğru Seçenek C 


Verilen çember Ox'e 
(4,0) da teğet ve mer- 
kezinin ordinatı 3 olarak 
verildiğinden çemberin 
merkezi (4,3) noktası ve 


yarıçapı 3 br dir. 
Buna göre denklemi 


(x—4)2 4 (y-3)2 - 9 olur. 


Doğru Seçenek B 


X2 4 y?—8x4 10ysmz0 çemberinin çapı 
14 br ise yarıçapı 7 br dir. 

7-3 VERO am 

196 -64 #4 100-—-4m 
>4m-32—>m8olmalıdır. 


Doğru Seçenek E 


y 


B(0,12) 


A(5,0) 


Bt 5 - 1 doğrusu eksenleri A(5,0) ve B(0,12) nok- 


talarında keser. 











Erime 





a 


Ç(OAB)-1245413-30 br 
ama 1 
A(OAB) -5.5.12 -30 br? olup 


<a 


A(OAB) -u.rden30-15.r—>—r-2brdir. 


OAB dik üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı da 


2A-13A-5 — 6,5 br olup 


*R-246,5-8,5 br bulunur. 


Doğru Seçenek C 
P(x.y) noktası A ve B nok- # Si 
talarını dik açı altında 
gördüğünden P(x.y) 
m, .m., --i1 olmalıdır. 

PA PB 

Buna göre; B(4,- 5) 
MEZ yes 


m 2 a 
olup gaz. Kğ yazılırsa 
Yy? 42y—15- -(x2 —2x—8) 
X2 4 y2—2x42y-23-0 bulunur. 


Doğru Seçenek D 


JPAİZ 4-1PBI? > 1ABIR ile de çözüm yapılabilir. . 








23. A(5,3) noktasının Xx? sy? -6x48y42-0 


çemberine göre kuvveti; 
K52432—6.548.342 
K-2549—-3042442 
K—300lur. 


Doğru Seçenek A 








emberin Analitik İncelenmesi 





24. 


25. 





IOBI < I(OAl - 5 br dir. IMA —rdir. Çemberin 


merkezi M olsun. M den 

IMTJ 1 Ox çizelim. IKTI — 3 br olacağından 
IMKI 2 br ve 

IKBI — (4-7) br dir. 

MKB dik üçgeninde Pisagor teoreminden; 
IMKIZ # IKBE — IMBI2 

224(4-02 2 


44 16-8r4r2-r(?—>8r-20 


rz > — 3 br bulunur. 


Doğru Seçenek B 





C noktasının O merkezli çembere göre kuvveti 
yazılırsa; 

ICDI? — |(CBILICAJ 

(0-3)? 4 (7x)? > V(7-3)İ. V(7- (2) 
94149—14x4x2-4.9 

X2 — 14X 4 22-0 


Xx,*X,-1dolur. 


1 


Doğru Seçenek E 
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26. 


27. 


28. 


y 





01)2 4 (yı 1)27 < 4 ifadesi (1,—1) merkezlir - 2 br 
yarıçaplı daireyi ifade eder. 

X*#yz0Oise y - —-x doğrusu ile altındaki bölgeyi 
ifade eder. 


Aranılan bölgenin alanı da; 5 nr? — 3 7.22 - On br? 


dir. 


Doğru Seçenek B 


Çember içindeki bir A(3,4) noktasından geçen en 
kısa kirişin uzunluğu 2ViKuvveti tir. 


Buna göre en kısa kiriş (CDJ ise 


ICDI > 21132 4 42 — 611 > 2136 - 12 br bulunur. 


Doğru Seçenek D 


A(4,1) noktasından x2 $ y? 4 4x 4 2y 4 1-0 
çemberine çizilen teğet parçası |AT)J ise 
LATI - VKuvvet tir. 


Buna göre; 


LATI N16414164241- V36 - 6 br olarak 


bulunur. 


Doğru Seçenek C 


1. 


3. 


A(-2, 3) noktasının denklemi 4. 


X24y2 46Xx—4y-—50 olan çembere göre kuv- 


veti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -18 B) -17 C)-—16 D)-15 E)-14 


5. 


Parametrik denklemi 
xz1lscosa 
yz24sina 


olan çemberin denklemi nedir? 


A) (X 41727 4(y—22 1 


B) (X-1)24(y—2 2-4 


CO) x41)24(y— 1724 6. 


D) (X—1)2 4(y-2)2-2 


E) (X-1)24(y—2)2 1 


Şekildeki çemberin 
denklemi aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 





A) (X—3)2 4 (y—2)2-16 
B) (x-3)24 (y—4)7-25 
C) (X—3)24(y—4)2-16 
D) (X—2)2 4(y—4)2- 25 


E) (X—3)274(y—5)2 -25 
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2 iy?42x414y46-0 


denklemiyle verilen çember y - 2 doğrusuna teğet 
olduğuna göre c kaçtır? 


A) -12 B)—11 C)—10 D) 10 E) 11 


Yarıçapı > br olan X2 - y? sax 4 4y 4 4 -0 çem- 
berinin x — eksenini kestiği noktalar A ve B olduğuna 


göre ABI kaç birimdir? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


Denklemleri 


X2#y?-m ve x—-y4s2-0 


, 


olan çember ve doğru birbirine teğet olduğuna göre 


m kaçtır? 
A)4 B)3 c)2 D) v2 2 
Denklemleri 


X2 4 y2—3x4y41-0 
2 4 y2 46Xx—2y 44-0 


olan çemberlerin kesim noktaları A ve B dir. 


Buna göre AB doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)3x4*y—1-0 B)3x—-y4:1-0 
G)3x 4y—-2-0 D)—-3x4*y11-0 
E)3x—y—3-0 











8. K(5,0) noktasının (x 43)? 4 (y—6)2- 16 çembe- 
rine en kışa uzaklığı kaç birimdir? 


A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


9. x24y246x—68y4 12-0 


çemberinin Xx * y - O doğrusuna göre simetriğinin 


x- ekseni üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu kaç 


birimdir? 
A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 
P 
10. 
B 

Şekildeki P(—1, 2) ve API — |ABI dir. 

Çemberin denklemi x2 * y? — 8x — 4y $ 5 - O ise 

IABI kaç birimdir? 

AN? BVE5 OVY5 DV2 E1 
11. X2 #y?—4x-0 ve xx? * y? - 8 çemberlerinin kesim 

noktasındaki teğetler arasındaki açı kaç dere- 

cedir? 

A) 150 B) 135 C) 120 D) 90 E) 60 





Çemberin Analitik İncelenmesi 
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12. me Rolmaküzerex? sy? 4 mx 44-0 çemberinin 


X— 2y 4 2 - 0 doğrusuna teğet olması için m kaç ol- 


malıdır? 

A)3 B)-5 

C) -6 veya2 D) -6 veya 4 
E) 2 veya 4 


13. x2 4 y2- 16 ve(x— 1 #(y—- 1)? > Z çemberle- 


rinin kuvvet ekseninin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 

A)xay- Ez B)x4y->-0 
C)x4y-—1-0 D)x4y-—25-0 
E)x4*y—12-0 


14. x24y?—2x—3-0 ve 
X2 4 y2 4 4x—5-0 çemberlerinin kesim nokta- 


larından ve (2, -1) noktasından geçen çemberin 
denklemi nedir? 


A) 5x2 45y2—4x—17-0 


B) X2 4y2—2x42y41-0 
C) x24y24 14Xx—12-0 
D) X24y2-x-0 


E) x24y24 4x—4y-16-0 


15. X2 4y2—4x—10y44-0 
çemberine ait bir nokta A(2, O) dır. 


Çember üzerinde A noktasına en uzak olan nok- 


tanın ordinatı kaçtır? 


A) 10 B) 9 c)8 D)7 E)5 





Çemberin Analitik İncelenmesi 


16. p>Oolmaküzerex? #y? -5 çemberinin 


y  2x4p doğrusuna teğet olması için p kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)5 E)8 


17. x2 4 y? -3 çemberine P(—4, 6) noktasından çizilen 
teğet parçasının uzunluğu kaç birimdir? 


A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 


18. x2 * y? - 25 çemberine üzerindeki P(4, —3) nokta- 
sından çizilen teğetin denklemi nedir? 


A) 4x4 3y-25-0 B)3Xx-4y—25-0 


C)4Xx—3y4-25-0 0D) 4x—3y—25-0 


E)3Xx—4y4 25-0 


19. x24y2—2x44y4p-0 


çemberine ait bir nokta A(5, 2) dir. 


Çember üzerinde, A noktasına en uzak olan nok- 


tanın ordinatı kaçtır? 


A) -2 B) -3 0 D- E- 
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20. y—x47-0Odoğrusu(x—3)2 * (ys 4)2 - 18 


çemberini A ve B noktalarında kestiğine göre 
IAB! kaç birimdir? 


A)9 B)8 Cc) 7N2 


D) 6v2 E)4v2 


21. (X—12)2 4 y? - 4 ve X2 4 (y-5)? - 25 çemberlerine 
teğet olan en küçük yarıçaplı çemberin yarıçap 
uzunluğu kaç birimdir? 

A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 

22. (x-3)2 4 (y—5)2 - 16 ve X 4 (y4ı3)2 - R çember- 
lerinin kuvvet ekseni A(—1,4) noktasından geçi- 
yorsa, r kaçtır? 

A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 

23. Xx2 * y? - 25 çemberinin 


çapı (BC) ve A noktası 
çember üzerinde bir 
noktadır. 


<< 


A(ABC) - 20 br? ise 





A noktasının apsisi 


kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 


D)S 


E)6 
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24. x2 4 y2 —6x—4y—7 0 çemberi üzerindeki 
A(5.—2) noktasından geçen teğetin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) x—2y-9-0 B)x42y—9-0 
C) 2x-y—9-0 D)2x*y49-0 
E) x—2y—-3-0 


25. (X46)24y2 12, x2 4 (y—r)2 - 4 çemberlerinin 


dıştan teğet olmaları için r kaç olmalıdır? 


A)6 


B)7 


c)8 D)9 E) 10 


26. 





C merkezli çember eksenlere A ve B noktalarında, O 
merkezli 1 br yarıçaplı çembere P noktasında dıştan 


teğettir. 
C merkezli çemberin yarıçapi kaç br dir? 


A) V2—-1 B)V241 Cc) vV3-2 


D)V3 42 E)V343 





300 


y 





21. 


Her iki eksene teğet olan çemberler A(1,1) nokta- 
sında da birbirine dıştan teğet iseler bu koşulu 
sağlayan çemberlerin yarıçapları toplamı kaç br 


dir? 


A) 1 E)5 


28. x24y2—2x42y—3-0ve 


X2 4 y2 4 4x—3y4 m0 çemberlerinin dik kesiş- 


meleri için me R kaç olmalıdır? 


A) -4 B) -3 0-2 D)-I E) 1 






1. PTO 


Xx? -y2 -2yşsm-0 çemberinin x2 doğrusuna 


teğet olması için, m sabiti hangi değeri almalıdır? 


A)4 B1  C)0 D-3  E-4 
2. 1983 /ÖYS 
1515 1 doğrusu ile (x— 1)2 4 (y— 3)? - 16 


çemberi arasındaki en kışa uzaklık kaç birimdir? 


A)3 B) 4 


C)5 


D)6 E)8 


3. |1983/ÖYS 


Yandaki şekilde C 
merkezli çemberin 
yarıçapı 5 birimdir. 
AP doğrusu 


çemberin: 
P(2,4) noktasındaki teğeti olduğuna göre, 
tanc nın değeri kaçtır? 


ME Bİ 


4. TöBETEYSİ 


M(2,3) merkezli ve R—5 yarıçaplı çemberin 


x- eksenini kestiği noktaların apsisleri nedir? 


A) -2;6 B)-1,7 0) -44 


D)-3;5 E)—5;3 
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5. 


7. 


Üniversite Sınavı Soruları 


y 
i 
M4, 3) 
X 


Yukarıdaki şekilde verilen Xx? * y? 
M(1, V3) noktasındaki teğeti, 


- 4 çemberinin 


X2 # y2 4 12x 4 36 -R? çemberine de teğet oldu- 
ğuna göre, R yarıçapı kaç birimdir? 


A)8 B)7 C)6 D)5 E) 4 


A(2, 1) noktasının y- mx * 1 doğrularına göre 
simetriklerinin geometrik yerinin denklemi, aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)X2 4(y—-1)2x4 B) (X-2)7 4y2 -9 


C)(X-1)2 4 y2 1 D) (X—1)2 #(y—-2)2-5 
E)xX*(y-2) 2 
1986 /ÖYS 
K(7,2) noktasının (x — 3)2 4 (y -5)2 -4 çembe- 
rine en kışa uzaklığı kaç birimdir? 
A)2 B)3 Cc0)4 D)5 E) 6 
1986 /ÖYS 
(X—2) *(y—3)2 x2 çemberine üzerindeki A(3, 2) 
noktasından çizilen teğetin denklemi, aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A)yzs—x*5 B)y--2x41 C)yzx-1 
D)ys2x—1 E)y--2x43 








Çemberin Analitik İncelenmesi 


9. 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdakilerden hangisi, başlangıç noktasından 
uzaklığı 3 ile 4 birim arasında olan noktaların 


kümesini belirtir? 


A)3<x4y<4 B)3<X24y7<4 
CO9<X24y2<16 D)x24y2 <7 
E)x*y<1 

1988 / ÖYS 


Dik koordinat sisteminde, A(0,0), B(4,0) nokta- 
larından geçen ve merkezi 2x—y-2-0 doğrusu 
üzerinde bulunan çemberin yarıçap: kaç biri- 
mdir? 


A4  B2v3 c)3 D) 2v2 E)2 


(X* 227 #(yY—3)2-4 çemberine, A(-6, 0) nok- 


tasından çizilen teğet uzunluğu kaç birimdir? 


A) V21 B) 4 C)5 D)V17  E) 25 


Denklemi x? — 6x * y? <7 olan çemberin yarıça- 


pının uzunluğu kaç birimdir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
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13. 


14. 


15. 


16. 


A(5,1) noktasının y— ax—2-0 doğrularına göre 
simetrikleri olan noktaların geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2 4y2-16 

B) (X—2)2 4 (y- 1972-25 
C)Xx2 4 (y—2)2 26 

D) (X—3)2 * (y— 22-16 
E) (X— 19724 y2-25 


2 <lIABİ < 8 olmak üzere, A noktasından 3 birim, 
B noktasından 5 birim uzaklıkta bulunan nokta- 
ların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İki nokta 
C) Bir doğru parçası 


B) İki çember yayı 
D) Bir doğru 
E) Bir çember 


a 


Şekildeki (OC) çaplı çember, D(-6, 3) noktasın- 
dan geçtiğine göre, çemberin yarıçapı kaç birim- 
dir? 


D) 4 


13 
7 E)3 


Bir kenarı A(-5, -9), diğer kenarı B(5, 7) nokta- 
sından geçen bir dik açının köşesinin geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


X24y2-16 

4 y?—6Xx—4-0 

X2 4y2—4x—4y—1-0 
XX 4y?—8x44y—9z0 
X2 4 y? 4 2y—88-0 












Vektörler 






(cözümlü) 


> > —> 
1. 4. A -26,-—e, 
> — — 
B <3e, *2e, vektörleri veriliyor. 


> > 
IA * Bİ uzunluğu kaç birimdir? 


e & A2V5 B5 C)v26 D)av7 E)4v2 


B E Cc 


> > > 
Şekildeki dikdörtgende EA # DE * BD toplamı 


aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


> > — — > 
A) CE BDA C)DC DJBA Bo 


— - — 
5. las biz8brvela—bi-6brdir. 
—-— - -— — 
a-€, teziselbi kaç birimdir? 
A)4N3 o B)5V2 C)8 D)6V2 E)4v6 
—- — 
2. A <(1, -3) ve B - (2k, k-7) vektörleri lineer 
—2 
bağımlı iseler ! B | kaçtır? 
A) 2Vv6 B) 217 Cc) 4v2 
D)6 E) 2110 
E 
6. ABCD kare, A 
IBCI — 6 br, 
JAFI — IFBI, 
> > P 
CE 1 DF ise 
> > > 
CE .(DF #FB) 
işleminin sonucu B 6 C 
— — > > — 
3. A - (2, —2) veB —- -e, * k.e, vektörleri R? aşağıdakilerden 
—> 
uzayını germiyorsa |ABI kaçtır? hangisidir? 
A) v2 B)2 C22 D)4 E) 3v2 A) -18 B)—12 C)-9 D)6 E) 18 
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Vektörler 





— — — 
7. A 2(3, 4) vektörününB - (8, 6) vektörü üzerine 11. A -(2, 0, k) vektörünün x ekseni ile yaptığı açı 45” 
- 
dik izdüşüm uzunluğu kaç birimdir? ise lAl kaç birimdir? 
A) 42 B48 ©5 D)5,4  E)6 A)2 B) 2v2 C3  Dav2 E)4 


— — 
12. A -(1,4,2)veB —(k,m-—2, 4) vektörleri lineer 


— pi z 
8. A (1, 2) veektörünün y - x doğrusu üzerindeki bağımlı ise k # m toplamı kaçtır? 


dik izdüşüm vektörü aşağıdakilerden hangisidir? A)6 B)7 c0)8 D) 10 E) 12 
3 3 5 5 
A)| — — B) (3,3 Co) (—— 
İl Ea zi ) (8,3) NE 2) 
D) (4, 4) E) (5,5) 
13. z(2,-1,3) 


> > — 
2A —-3B * C vektörü aşağıdakilerden hangisi- 


> > > 
9. Az 26, > 3ea dir? 
> > > 
B -3e, 4 2e, vektörleri veriliyor. A) (6, 0, -2) B) (-12, 0, 24) C) (10, -2, 12) 
> - — 
A * B vektörünün bileşenleri toplamı kaçtır? 0) 40.0.0) DR 
A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
— 
14. P -(2,-1,1) 
> 
N — (3, k, 4) vektörleri veriliyor. 
> — 
c P LN ise k kaçtır? 
10. 
A) 10 B)8 Cc)4 D) -6 E) -10 
B 6 
4 A 
Şekildeki dikdörtenler prizmasında AB . AC 15. A -(2, 0) vektörünün y - 3x doğrusu üzerindeki 


skaler (iç) çarpımının sonucu kaçtır? dik izdüşüm uzunluğu kaç birimdir? 


A)2 B4 C6 Ds E12 ye e vE c Ve Dı Eve 
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B E Cc 

> > > 

DE * EA - DA olduğundan 

> > > > > - 2 — 
EA*DE4-BD—DEŞEA 4BD-DA4BD 


> > —> 
-BD4-DA-BA 
şeklinde bulunur. 


Doğru Seçenek D 


— — 
A -(1,—3) ve B — (2k, k-7) vektörleri lineer bağımlı 


iseler taban oluşturmazlar. 


> > 
Yani A / B şeklindedir. 


- Üz ise -6k-k-7-k-1 olur. 


ıR- 


EN 
-(2,-6)>1B1-N224(-6) 


1 X40 — 2110 bulunur. 


o| D 


Doğru Seçenek E 


— > — — 

A -(2,-2)veB -—e, * kez < (-1, k) vektörleri R? 
> —> 

uzayını germiyorsa taban belirtmezler. Yani A / B 


şeklindedir. 
Z — a —kzt1dir. 


> . — 
A -(2,-2)veB -(-1, 1) ise 





Çözümler 








> > — 
AB-B—A -((-1)—2,1-—(-2)) 


> — 
AB-(-3,3)—1ABI-NX(-3)2 43? 
—3 

IABI — 3V2 bulunur. 


Doğru Seçenek E 


" 
9 


>( ol »| 
N 
Kl 
Hi 
xe) 
Pl 
ni 
5 
» 


— 
1B-(2,—1)4(3,2)-(5, 1) 
— 
BI VE? 4 12 - V26 bulunur. 


>1 


Doğru Seçenek C 


— > — > — 
* bi24la-— bi2—-2lal242ibi2ve 
> > — 
z©,t6,(1, 1) lal - V2 olduğundan 
—2 
64 4362/12)? *21b12 
—2 
100-442 .ibi2 
—2 
ibi 4N3 br bulunur. 


Doğru Seçenek A 





> > > > > > > > > 


CE.(DF*FB)-CE.DE#CE.FB—CE.FBolur. 


——— 


o 











Vektörler 


- — 
CE ve FB vektörlerinin analitik düzlemde konumları 8. 


bulunur ve skaler (iç) çarpım uygulanabilir. 
A 3 E 3? DD 


in 
6 
F 
3 -B 
Xx 
B 6 Cc 
<a <a 
DEC  AFB olduğundan 
lAE| — IEDİ — 3 br olur. 
Pisagor Bağıntısından 
> 
ICE| - 3V5 dir. 
COSO — MZ olur 
35 
> > > — 
CE.FB-—ICE!. IFBI. cosa 
6 
-3V5(-3). —-—18 
3v5 


Doğru Seçenek A 





BL(8,6) 


© 


3 
Dik izdüşüm vektörü C olsun. 
> 


Cosa - E!ise 
LAL 


> — 
ICIZIAl|. cosa olur. 

— 

IAlz5 br ve 9. 


> 

IBI 10 br ise 

— > 
A.B-3.8414.6-5.10.cosa 


48 ER 
COSG - 55 bulunur. ICI—!Atİ.cosa ise 


48 48 


—> 
ICI125 “Bö 70 < 4.8 br bulunur. 


Doğru Seçenek B 
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yax 


ALA, 2, 





—2 

A - (1, 2) vektörünün y > x doğrusu üzerindeki 
> 

izdüşüm vektörü C olsun. 


y - x doğrusu ile aynı doğrultulu vektörlerin eğimleri 


1 olduğundan apsisleri ile ordinatları eşittir. 


Yani (1, 1), (5 ). (2,2), ... şeklindeki vektörler- 


mwj- 


dir. 
Öyleyse biz y — x ile aynı doğrultulu keyfi bir B(2, 2) 
vektörü seçerek sonucu bulmaya çalışalım. 


B-2,2) 






R(1.2) 
(kk) 


— 
LAL. coso 
— — 
cosa'yı A . B skaeler çarpımı ile bulalım. 


— 
iCi— 


> > 
A.B-1.2422-N5.2N12.cosa 


3 
COSO — —— 


V10 


> — 
ICIZIAIL.cosa— 


ğa) 


NS. “5 olur. 


Doğru Seçenek A 


> > - 

Az 264 bi se, — (2, 0, —3) 

- — 3 

B -3e,t26;-(0,3,2) 

> — 

A4B-(240,043, e 

> —2 

A4*B -(2,3,—1)ise A * B vektörünün bileşenleri 
toplamı 

2434(-1)-4 bulunur. 


Doğru Seçenek C 





10. 


11. 


Vektörler 








ABC üçgeninde cosinus teoreminden; 
(2113)2 > (2N5)2 4 (2110)2-2. 215. 2110. cosa 


52-20 4 40— 40V2 cosa 
1 
—— zcosoa 

5v2 
Buna göre; 


- — 
AB.ACzIABI . ACI. cosa 


- 25.210 —--4dir. 
5v2 


Doğru Seçenek B 





X 


—> 
Şekilde de görüldüğü gibi A vektörü x ekseni ile 459 


lik açı yapıyorsa k — 2 olur. 

(A noktası xz düzlemi üzerindedir.) 
—> 

LAlEV22 402422 -212 br bulunur. 


Doğru Seçenek B 
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12. A ve B vektörleri lineer bağımlı iseler 
— — 
tAz-Bdir.(teR) 
(1,4, 2) —(k, m-2, 4) 


(t, At, 21) — (k, m-2, 4) 


isk t-2 
4t-m-21> kz2 
21-4 m — 10 bulunur. 


Bunagöre;şms-k-10y:2-12dir. 


Doğru Seçenek E 


—> 
13. 2A -3B4C-2.(2,—1,3)-—3(-2,0,4) 4(-10,2, 6) 


-(4,-2,6) 4(6,0,—12) 4(-10,2,6) 


- (0,0, 0) 
Doğru Seçenek D 
> > > > — 
1d PLIN&P.N-0dür. 
2 > — 
P.N-0—(2,—1,1).(3,k,4)-0 


>6—k44-0—>k-10Odur. 


Doğru Seçenek A 


15. 





Doğru Seçenek C 





3. 








> - - 
1 AZ-p2,1)B-3,bjveC -Ja,5jtir. 


>-2 -— 
AC - AB ise a. b kaçtır? 


A)9 B)12 o C)15 D)18 E)20 
— — 
A -(2x-5, 1)veB -|/2,3)tür. 
> — 
A / B olduğuna göre x kaçtır? 

17 18 21 
A) B)3 ©) 5 D)4 E 7 


— — > > 
A -(1,41,B -(2,a—3), C 3,5), D -(2,Oldiır. 


— > 
AB 1 CD ise a kaçtır? 


Ağ B7?7 oz De > 


— — 
A -J5,4) ve B -(3,—2) olsun. 


> -> 
XxXA *yB -(-3, 6) ise x kaçtır? 


4 5 6 7 
A3 B)3 Oz Di El 
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6. 


7. 





> > > > > > N 
5. U-3e,—e,ve V -26, 13egise, 


> — 
2U —-3V değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0, 11) B) (0, —11) C) (5,0) 


D) (-5, 0) E) (0, 0) 


— - — > 
A -(4,-3), B -(5,2Jise A. B çarpımı kaçtır? 


A) 6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 


— — > — 
IUI1z3,1V1-4, U / V ise, 
> — 

IU — Vi değeri kaçtır? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 


U -f(3, x - 1) vektörünün uzunluğu 5 birim ise, x 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) B-2 C-1 Do E)1 


10. 


11. 


12. 


Vektörler 


Şekilde ABC üçgeni 


eşkenar üçgendir. 
IAD!-4 cm, ve 


IBDI x 6 cm ise 


> > —> 
AD .(AB s AC) değeri kaçtır? 


A) 40 B) 60 C)80 D) 90 E) 100 

—2-—2— — — — 

a, b, c vektörleriveriliyor. b-a-sc ve 

— > — — — — 
a.c-0Oolup,ibi-3iclolduğunagöre, bile c 


arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


— > 
A (2, 1J vektörünün B -|4, -3) vektörü üzerin- 


deki dik izdüşümünün uzunluğu kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
A 

ABC üçgeni 
m(BAC) — 909, 4 
TAHI 1 (BG), 

B H 6 Cc 
lABI—-4cm, 
IHCI < 6 cm ise 


> > — 
BH .(AH *CA) değeri kaçtır? 


A) —16 B)-12 C)-8 D)—4 E)2 
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—> 
13. 2x—y 4 3 - O doğrusuna paralel olan vektör A 


olsun. 
— — 
B -(-2, 3) ise, ABI kaçtır? 


A) v2 BV3 CN? DV10 E)Vİ5 


D 
14. ABCD dörigeni — ç 
dikdörtgendir. 
8 
IDC! - 15 cm, 
IBCI - 8 cmise, A 3 


> — 
AB . AC değeri kaçtır? 


A) 120 B)180 C)196 D)212 E)225 


— — > —> 
15. IAl-4,1BI-3ve A ile B arasındaki açı 1209 ise, 


> - > - 
(A —-3B).(2A # B) çarpımının değeri kaçtır? 


A) 30 B)35 o(C)38 D)40 E)42 


16. Şekilde ABC dik A 
üçgende 
IAB!i 3cm, ği 
1BCI — 4 cm ise, 
B 4 C 


BC . CA kaçtır? 


A) -16 B-2 CO-  D2 E)4 





—> 
17. U -(6, 8) vektörüne dik olan birim vektör aşağı- 





Vektörler 


dakilerden hangisidir? 


D) 18, 5) E) 18, 6) 


— — > - 
18. IAl-5,1BI-8velA -*Bi-V34ise, 


> —> 
IA — BI değeri kaçtır? 


A) 10 B)12 C)14 D)15  E)16 


19. Şekilde ABC üçgeni 


20. 


B açısı dik açı olan 
üçgendir. 


IADI — IDCI, 
LAB! 4 cm ve B Cc 


IBCI — 6 cm ise 


>— — 
BD . DA çarpımı kaçtır? 


A) -5 B-2 C)1 D)3 E)6 


> > 

U -(-2, 8) vektörü ile V vektörünün toplamı (7, —1) 
> 

olduğuna göre, V vektörü aşağıdakilerden hangi- 

sidir? 


A) (5, 21 B) (—, 3) C) 18, -2) 


D) (9, 4) E) (5, 4) 
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21. 


5x * ys 3 - 0 doğrusuna paralel olan vektörün 


—> 
B -(-1, 1| üzerindeki dik üzdüşümün uzunluğu 
kaçtır? 


A3vVZ o B)6 C)6V2 D)8 E) 8V2 
Şekilde A 
> 2 E 

m(B) - 90*, 

D 
IADI-2.cm, 

3 
IBDI -3 cm ve 

B 4 (0 

IBCI - 4cm 
olduğuna göre, 
> > —> 
AD .(AB * BC) değeri kaçtır? 
A)6 B)8 Cc) 10 D)12 E)14 
Şekilde 
BDI ACI 


olduğuna göre 


cos0 değeri kaçtır? 





3V10 
2 B) 55” 


Vektörler 





— — 
24. U -(1,0,2 V <(1,2,1 törl - R 2 : 
( ) ve Ki zy) Nekiorleri arasin 28. A-İ21) ve B-|J-3)) ise A ve B vektörleri 
daki açının kosinüsü aşağıdakilerden hangisi- 
arasındaki açı kaç derecedir? 

dir? 

1 1 1 1 1 A) 135 B)120 C)90 D) 60 E) 45 
A) — B—— ©) —— D)— E)—-— 

v3 v15 v10 v5 v30 


— — 
25. YU <(a-—1, 4) veV —- (5, 2) vektörleri doğrusal 


A >2 g2 — çi 
bağımlı Giduğula göre a köt? 29. A*B-|-41) ve JA“ HBI2—-7 olduğuna göre, 
AB iç çarpımı kaçtır? 
A)5 B)7 Cc) 9 D11  E)13 
A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 


— — — — 

26. A - (-1, 2, 1) veB —- (1,0, 2) ise A ve B 
— — BA 1-2) Za A # 

vektörlerinin skaler çarpımı (A . B) kaçtır? s0 xl 2.314y) N 2| (4, 13 olduğuna göre, (X,Y) 

aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
A) (3,2) B) <3,-2) C) (3,-2) 


D) (3,2) E) 2,3) 


27. A-JCos1109, Sin8o“)ve B -JCos809, Sin1109| 


için A.B aşağıdakilerden hangisidir? 


A)O B) va 01 DN3 6) ve 
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10. 


11. 


12. 





Konikler 





xe y? ” > 
2 —İ. -1 hiperbolünün bir odağının bir 
144 25 


asimptotuna olan uzaklığı kaç birimdir? 


A)3 B5 C12 D)13 E)15 


2 y? 
——4İ. -1 elipsinin üzerindeki P(-4, 2) nok- 
48 6 
tasından çizilen teğet x— eksenini hangi nok- 


tada keser? 


A) (<8, 0) B) (-10,0) C)(-12,0) 


D) (14,0) E) (16,0) 


Odakları F(3 , 0) ve F (<3, 0) olan ve P(3,8) 
noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 2 Yy -4 B) 6x? -2y7-4 
C) 3x -y -3 D) 8X2 -y-8 
E) 5x -y -5 


2xsyskz0Odoğrusu 


2 2 
X m z 
3 EE z1 hiperbolüne teğet ise k'nın pozitif 


değeri kaçtır? 


A)S B)7 c)9 D) 12 E) 16 


4x2 — 9y2 - 36 hiperbolünün eşleneği aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) 9x2 — Ay? - 36 

GC) 9x2 — 4y? - -36 

E) —4x2 — 9y? - 36 


B) 4x2 4 9y? -36 
D) 4x2 — 9y2 - -36 


13. 


15. 


y? - 4 x - 0 parabolünün P(1 , 2) noktasındaki 


teğeti aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yzi—x B)yx 
C)ysx*1 D)yx-2 
E)yzx42 


yz3x”-xveyz2x>-6x parabollerinin kesim 
noktalarından ve (2, 0) noktasından geçen pa- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 36X2-27x-4y-0 

B) 16x2-32x-7y-0 

Cc) 38Xx2—-24x44y-0 

D) 46X2-32y47y-0 


E) 32x2—-46x-5y-0 


9x2 — 16y2 - 144 hiperbolünün odakları arası 


uzaklığı kaç birimdir? 


A)3 B) 4 c)5 D) 10 E) 15 


2x * y —1 O doğrusu y? - 2 px parabolüne 
teğet Ise p'nin değeri aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 


A) 12 B)8 o) 2 D)— E)—6 





Elipsin merkezi O(0 , 0) odakları x ekseni üzerinde 
olupc-3ve2b-24—b-12dir. Ohalde 


a2 -b24c2>a2-127437 
>a?”-14449 
— a? - 153 ise 
elipsin denklemi 
2 v2 2 2 


Kl pi yi 


* 
153 144 


Doğru Seçenek B 


2x*y-k>yzk—2Xx 
OXZ4Y2-6>9X24(k—-2x)7 16 
>9X24k2-4kx44X—16-0 

> 13X27 —-4kx4k2-16-0 

Doğru elipse teğet ise A -0 olmalıdır. 
O halde b? — 4 ac - O ise 
C4k)2-4.13. (k2—-16)-0 
16k2—-52k2416.52-0 
—-36k7--16.529k2-4.52 


4j13 
3 


>k-— 


Doğru Seçenek A 


Hiperbolün merkezi:(0 , 0) olup odakları x ekseni 


üzerinde olduğundan denklemi 


a 1 ve asimptotlar 
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5. 


Çözümler 





hiperbolün denklemi 


2 2 
ka A 
16 100 


Doğru Seçenek D 


xs 4cost 
yz6sint 


az4ve 

b-6olup 

elipsin merkezil denklemi 
— * v -1dir. 


Doğru Seçenek A 


X2 4 16 y? - 148 ve P(-2,11) ise 
X2 4 16y7—-148-O0ve 


2X X 
"00 -—— >1(0) — 
GT e 
a © mz— dir. 
16.1 8 


Doğru Seçenek E 


2a-30 az 15 
2b-18 >b-9 
Gİ -a? -b? >? - 22581 


—c?-144 


Doğru Seçenek C 











Konikler 


3x2—y? -39-0ise 


Ke) ve P-4, 3) ise, 


Nokta (— 4, 3) olduğundan 
y—3-—4(X44) 


y-—3-—4x—16> y-—4x-13 tür. 


Doğru Seçenek B 
2 2 
Bİ ve 
144 25 
G2-a?4b? —c?- 144425 
> G2 - 169 
>cz13tür. 
hiperbolün odakları 
F(13, 0) veF(-13,0)dir. 
asimptotlar y — 37x 
b? -25 b-5 
82-144 a-12 
yas 5 12y-5x-0 veya 
12 
12y45x-0 
F(13 , 0) noktasının 
12y—5x-0 doğrusuna uzaklığı 
da GEJS2O S5 birimdir. 
yz? 4(-5)2 13 
Doğru Seçenek B 
2 v2 
ba) DEE 
48 6 
2 2 ö 2x 
Xx“ 48y“—48-0—f'(x)  ——— 
16y 
X 
> M(x)—— 
©) 8 
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10. 


11. 


P(-4 , 2) ise 


x'in kestiği noktada y — O olduğundan 
—8-x4-4>x--—12dir. 
O halde (- 12, 0) noktasında keser. 


Doğru Seçenek C 





IPFI-IPFI <2 adır. 

F“(-3, 0) ve F(3, 0) ve 

vV36 464 -v64 -2a >10—8-2a 
>az1dir. 

c -3 olduğundan 

G2 -a?4b” b” -8ve 

bl -ay db 

8x -y -8dir. 


Doğru Seçenek D 


2Xx*y1k-0> y-—k-—2Xx 
teğet olma şartı 
a? m£ — b? - n? olduğundan 
a2-13 ,b?”-3, nsk vem--2 
13.4-3-KÖ>k7-52-3 
> k? 49 
>kz47dir. 


Doğru Seçenek B 


Konikler 


— 1 hiperbolünün eşleniği 
< 1 hiperbolüdür. 


Buna göre 
4x2 — Gy? - 36 hiperbolünün eşleniği 
9x2 — 4y2 -36dir. 


Doğru Seçenek A 


teğet denklemi 
Y-Yg> M(X — Xg) ve 
y-221.(X-1)->y:x*1dir. 

Doğru Seçenek C 


. yz3xi-xvey-2x2-6xve 


k.yzk3öxX—kx 

yz2 Xx -6Xx 
yk *1)2XxX2(3k42)-x(k 46) 
xz2vey-0ise 
12k48-2k-12-0 


10k-4—X>k-— : yerine yazılırsa 


249x232 12) .x(E 
vi ee (3.42) Kk) 


7 216 32x 
y.—-x” ———— 
5 5 5 


7y-16X2 -32x >16x2 -32x-7y-0 dır. 


Doğru Seçenek B 
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15. 9x2—16y7- 144 


Buna göre 

a? -16veb?-9ise 

c2 -a2 4 b? denkleminden 
02-1649-25 
>c-5brdir. 

O halde 


IFF'I— 26-10 brdir. 


16. 2x4y—1-0 >y>1—2xve 
ms—2,nz1dir. 
Değme şartı 


p-2mn—>p-2.(-2).1--4tür. 





Doğru Seçenek D 


Doğru Seçenek D 








3. 


4. 


Büyük eksen köşeleri A(5,0), A'(—-5,0) olan ve 
| 422) noktasından geçen merkezil elips denk- 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 v2 
A) 41 2ş Bp iL 4 
25 25 25 9 
2 v2 
al D) KY 
25 16 25 12 
2 
e 
25 8 


9x2 * 36y2 - 324 elipsinin büyük eksen uzun- 


luğu küçük eksen uzunluğundan kaç fazladır? 


A)9 B) 6 C)5 D)4 E)3 


9x2425y2 - 225 elipsinin odakları arasındaki 


uzaklık kaç birimdir? 


A)4 B)6 c)8 D) 12 E) 14 


25x249y? - 225 elipsi ile asal dairesinin alanları 


farkı kaç br? 'dir? 


A) 10x B)i2n ©)15n D) 20n E) 25n 
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8. 


Xx-5 Cos 
y-35Sind 


parametrik denklemleri ile verilen 


elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 
ay 2. 4 pp Şİ. 4 
9 25 25 16 
2 2 2 
Cc) KY şi ) XY 
5 3 2 9 
2 2 
E) Kİ 4 
16 9 


49x2 464y? - 3136 elipsinin F ve F' odaklarından 
asal eksene çizilen dikmeler elipsi K, L, M, N nok- 


talarında kestiğine göre; 


KUMN dikdörtgeninin alanı kaç br? olur? 


A) 8V15 B) 16V15 c) sey15 
D) NE p day 


4x2 # y?-1 elipsine üzerindeki P(-1, 1) nokta- 


sından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 

A) 4X4y43-0 B) 4x-y45-0 

C) 4x-y46-0 D) 4X4y—5-0 

E) 3x-2y45-0 

SE z1 elipsinin asal ve yedek çemberleri 
81 64 


arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A)25x OB)23x CO)2irz D)19x E)17x 





10. 


11. 


12. 


Konikler 


4x2-8y2-16 denkleminin belirttiği hiperbolün 
asimptotlarından birinin denklemi aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


A) yex B) yeV2x G) yev3x 


D) ya “Ex E) yevV5x 


Bir asimptotunun denklemi y < -2x olan ve 
A(5,6) noktasından geçen hiperbolün denklemi 


aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 

X y X* Y 
e a Bg) X-Y..1 
) 53 ) 16 sa 
yl a 

25 36 36 25 
y Yy. 

64 256 


16x27 - 9y2 - 144 hiperbolünün odakları arasın- 


daki uzaklık kaç birimdir? 


A)4 B)5 c)6 D) 8 E) 10 


—((x,y) : 9x2-y? 0, (x.y) eR?) 


kümesi aşağıdakilerden hangisini belirtir? 


A) İki nokta 
C) Parabol 


E) Kesişen iki doğru 


B) Elips 


D) Hiperbol 
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13. 


Denklemi 4x2-y2 — 9 olan hiperbolün odak nok- 
talarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (Es) B) (2s) 


1 
» 


E) (Ze) 


Dış merkezliği e — 3, yedek eksen uzunluğu 24 
olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 
e a 
18 24 18 144 
ei im a 
9 12 81 144 
A. 
18 36 


yamx4s2 doğrusunun 5x2-9y2—-45 hiperbolüne 
teğet olabilmesi için m yerine yazılabilecek 
değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)m-2 Bhm-3 O)m-1 
D)m - 5 E) m3 
x2 y? 


3 > <1 hiperbolüne P(4,V6) noktasından 


çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir ? 


A) x-y21 B)x-V6y-1  C) V6x-yst1 


D) 2x-V6y-2 OE) V6x-2y-2 





17. 


18. 


19. 


20. 





Konikler 





3x2-y? 12 hiperbolüne, üzerindeki P(4,yg), 


Yo ER* noktasından çizilen teğet ile koordinat 
eksenleri arasında kalan bölgenin alanı kaç br? 
dir? 


A)1 »3 O2 D)Z 


x2-2y2-16 hiperbolünün asimtotları ile x < 4 


doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç br? 


dir? 
A) 142 B) 1212 C) 10V2 
D) 8v2 E) 6v2 


Odak noktası F(3,0) doğrultmanı x < -3 olan 


parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
A) y? - 16x B) y?—12x C) y2—10x 
D) y2—8x E) y?-6x 


Tepe noktası orijin, simetri ekseni y— ekseni 
olan ve A(-3,4) noktasından geçen parabolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

9 
A) yE> aX 


Byö-öx o Ozğy 


9 9 
D)x25y E)x»İ-3y 





21. 


yz mx # 1 doğrusunun y? - 6x parabolüne te- 
ğet olması Için, m kaç olmalıdır? 


E)1 


MIG 


A3 B;? 02 D) 


y2-4x parabolünün, odak noktasının; P(4,y,), 


Yo€R*, noktasından geçen teğetine uzaklığı kaç 


birimdir? 
D) 2V3 E) 3v3 


y2 - 6x parabolünün; orta noktası A(2,-3) olan 


kirişinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) yıxs1z0 B) yıx-2-0 
C) yı2x—1-0 D) 2y13x-0 
E) yı3x—3-0 


-2x41 doğrusu ile y?x4x parabolü arasındaki 


en kışa uzaklık kaç birimdir? 


25. 


26. 


27. 


Konikler 


y2-8x parabolü üzerindeki noktalardan x-— ekse- 
nine inilen dikmelerin orta noktalarının geo- 


metrik yerinin denklemi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 
A) yE—x B) y? 2x C) y? 3x 
D) y? — 4x E) y? — 6x 


y2-4ax parabolü A(2,4) noktasından geçtiğine 


göre; a kaçtır? 


A)8 8) 6 Cc)4 D)3 E)2 


y2 - 4x parabolünün A(4,4) noktasındaki teğeti 


y-eksenini hangi noktada keser? 


olağ 


E) (0,3) 


A) (0,1) 


5 
— (02) 


6) (0,2) 
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28. 


29. 


30. 





9x2-16y2 - 144 hiperbolünün birbirleriyle dik 
kesişen teğetlerinin kesim noktalarının geo- 
metrik yer denklemi (De Monge Çemberi) aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


A) 24y247 B) x24y?-9 
G) x24y2-16 D) x24y2-25 
E) x2ry?-41 


y2 - —-10x parabolünün birbirine dik olan teğet- 
lerinin kesim noktalarının geometrik yerinin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x-6-0 


B) x-4-0 C) 2x—5-0 


D) 2Xx45-0 E) 3x-10-0 


A(3,0) noktasına ve x <— —3 doğrusuna eşit 
uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denk- 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y? > 12(x—1) B) y? - 6(x -1) 
C) y? — 6(x41) D) y2 — 12(x41) 


E) y? - 12x 





1 





yamxs5 doğrusu 9x2 4 25y? —225 — O elipsine teğet 
olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisidir? 


AZ B) oz D)1 g2 


yx2—4x ve yz3x2 4x parabollerinin kesim 
noktalarından ve (1, 0) noktasından geçen tür- 
deş (aynı türden) parabolün denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 13x2 — 13x—7y0 
B) 13 - 7x—3y-0 
C) 7x2 -6x—-y-0 

D) 7x2 -7y-13-0 
E) 6x? -7x-y-0 


—2xysy2-x4sy50 şeklinde verilen İkinci 
dereceden denklem aşağıdakilerden hangisinin 


denklemidir? 
A) Kesişen iki doğru B) Paralel iki doğru 
C) Bir elips 


E) Bir hiperbol 


D) Bir çember 


y-—& eğrisi üzerinde, P(-3,0) noktasına gn yakın 
olan noktanın apsisi kaçtır? 
A)4 B)3 c)2 


D) —1 E)—2 






5. 


Üniversite Sınavı Soruları 
EE # £ öaym 





Büyük eksen köşeleri A(5,0), A'(-5,0) olan ve 
D (42) noktasından geçen merkezli (standart) 


elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 
Gör ii B) 25118 
2 2 2 2 
x» y xXx y 
— 4; ij D pa 
© 25115 ) 25*25 
2 2 
a z1 
25 * 15 
1996 / ÖYS 


X2 4 y2— 4x $ 2y # 5 - 0 denkleminin grafiği aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 
A) y B) y 








9x2 — 25y2 - 225 hiperbolünün asimptotlarının ve 
y z 3 doğrusunun oluşturduğu üçgenin alanı kaç 
birimkaredir? 


A) 14 B)15 oO(C)16 D)18 E)20 








Şekilde 

(AB /(CD, 

(AK) ve (CEJ 
açıortaylar, 
m(AFO) — 1209, 


m(CEK) - 1509 


—— 


olduğuna göre m(AKE) — o kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 


i A 
Şekilde Ni 
ABI — ADI, 
(ADJ açıortay, 
m(ACB) - 36 - öç 
olduğuna göre D 


— 


m(ABC) kaç derecedir? 
A) 80 B) 75 Cc) 72 D) 70 E) 66 


3x4 4y—6-0 ve 3x14y19-0 doğruları verili- 
yor. 


Karşılıklı iki kenarı bu doğrular üzerinde olan ka- 
renin alanı kaç birimkaredir? 


A)3 B) 6 C)9 D)16 OoOE)36 


Şekilde 
m(CAD) — 509, 
m(ABC) — 559, 


m(BAC) — 609, 
M(ADC) — 679 ise 





en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? 


AABIi B)(BCJ OlACI DADI E DC 








m(BAD) - 90*, 

MADO) > 1359, 

LACI < 512 cm, 

BD - 6VZcm ? Gyz D Xx 


olduğuna göre, 
IDCI — x kaç cm dir? 
A)1 B) V2 Cc) 2 D) 212 E)3 


pa 

ABC inde 
ABI — |ADI, 
(AD)J açıortay, 
IDCI 4cm, 
IACI 8 cm B Xx D 4 Cc 
olduğuna göre 


IBDI — x kaç cm dir? 
A)2 B)3 c)4 D)5 E) 6 


dı:2x-y43-0 
da:2Xx*y45-0 
dga:mxsdysm—3-0 


Bu üç doğru aynı noktadan geçtiğine göre d, 
doğrusunun eğimi kaçtır? 


A) -2 »B$ O D3 Ez 
(AB) 1 (BC), A 
IBDI — IDEL - (ECİ, 


M(BAC) - 60" ise 


m(BAD) — x kaç 
derecedir? B D E 


A) 15 B) 22,5 Cc)30 D) 36 E) 45 








enei Tekrar Testi — J 





10. 


11. 


12. 


m(BAC) > 909, 
— 


m(ABC) - 609, 
IBDI — IDCI, 
I(ABI-6 cm, 


D noktasının (AC) kenarına göre simetriği D' noktası 
olduğuna göre ADD' üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A)3vV6 BjaV6 C)6V3 D)N3 E)10V3 


Şekilde 


M(AED) < m(ABC), 
lECI 5cm, 
lAEl-7cm, 
IADI-8 cm ise 


IBDI — x kaç cm dir? 





A) 1,5 B)2 


Şekilde A 
IBDI — (DE! — İEFİ — IFCI; 

ALI — ILKI — IKBİ 

olduğuna göre K 


ADI oranı kaçtır? 


8 8 7 
AM B3 ©; Dap Bi 

A 
10 

Cc 
— 6 

10 
D 15 E 


Şekilde (ABJ 1 (BC), (BCJ 1 (CD), 
(CDJ 1 (DEJ, IABI < 1CDİ < 10 cm, 


IBCI - 6 cm, İDEİ - 15 cm olduğuna göre, 


A ve E noktaları arasındaki en kışa uzaklık kaç 
cm dir? 


A)30 B) 29 C) 25 D) 24 E)23 





13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


ABCD paralelkenarında D 10 ç 
IDFJ açtortay, 
IDCI < 10 cm, 6 
IBCI < 6 cmise 

F B 


IBF| kaç cmdir? oOAA 


A)3 B) 4 0) 5 D)6 E)7 
ABCD dikdörtge- ? e 
ninde 
lAHI <3 cm, 
IHCI - 12 cm ise > 
A(ABCD) kaç (oOÂA B 
cm? dir? 
A) 64 B) 72 Cc) 90 D) 110 E) 120 
ABCD dörtgeninin A 
alanı 200 cm? oldu- 
ğuna göre D 
b 

dörtgenin çevresi Ni 
kaç cm dir? 

B 2) Cc 
A) 20 B) 30 C)40 D)SO E)60 


ABCD paralelkenar, e 
(AC) köşegen, 
E 


ei 


ICE! — IEBİ, 

IFC! - 4 cm ise 

LAFI -x kaç cmdir? A B 
A)6 B)8 C10 D12  E)16 


Bir küpün hacminin sayısal değeri, alanının sayısal 
değerinin 5 üne eşit ise bu küpün hacmi kaç cm? 
tür? 


A)8 B) 16 Cc) 32 D)64 o E)96 


enel Tekrar Testi — 1 





18. 


19. 


20. 


21. 


F 
D 
Cc 
#N 
| di 
5 A ö B 
O merkezli yarım çembere JEFJ, D noktasında te- 
ğettir. 
Lam? Lam? — 


m(DC) < m(BC), m(OCA) - 359 olduğuna göre 


m(DEA) — x kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 


C) 40 


D) 45 E) 50 


ABCD dörtgeninde 
(ACI 1 (BDI, 

JADI < 4cm, 

IABI 6 cm, 

IBCI 8 cm 
olduğuna göre, 


ICDI - x kaç cm dir? 


A)2v11 
D) 4V6 


ABCDE düzgün beşgen ve 
Ç(FBCD) — 160 cm 
olduğuna göre 


Ç(ABCDE) kaç cm dir? 





A) 180 B) 200 C) 220 


D) 240 


E) 260 


O merkezli (AC) çaplı K 
yarım çemberin içine 
(BC) çaplı yarım çember 
çiziliyor. 

IKOJ 1 (ACI, 

IKLI — 6 birim, 

ABI — 10 birim olduğuna göre 


1OCI kaç br dir? 


A) 24 B) 20 Cc) 18 D) 16 E)15 
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22. 


23. 


24. 


25. 


(ABI çaplı yarım çem- 
berde 

IDC / (ABI, (DC ve (DBJ 
çemberin teğetleri, 

LADI - 4V5 cm ise A B 





taralı alan kaç cm? dir? (7-3) 


A)4 B) 5 Cc)6 D)7 E)8 


Şekildeki küp D, E, F, 
K noktalarından geçen 
ve tabana paralel bir 
düzlemle kesilerek iki 
tane dikdörtgenler 
pirizmasına ayrılıyor. 





A 6 B 


Küpün bir kenar uzunluğu 6 cm ve bu iki prizmanın 
1 N 
alanlarının oranı 5 olduğuna göre , 


IEBİ uzunluğu kaç cm dir? 





A)5 B) 4,5 Cc) 4 D) 3,5 E)1 
Şekilde 

M(BAC) - m(DEC) — 909, 

IDA| — IDEJ, 

M(BDE) — 50' ise 

m(ACB) — x kaç derecedir? 

A)5 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 20 


2x4 3y—6-0doğrusu 4x4 (m—t1)ysn-0doğ- 
rusuyla çakışık ise, m # n toplamı kaçtır? 


A)-7 B)-5 2 D) 4 E)9 
















2a42b-120*—>asb - 609 ve şekilden 
309 -x-atb 
309 4x-60*-—>x-309dir. 


Doğru Seçenek E 


m 


ABD inde 

3x * 729 - 1809 
3x - 1089 
xz36* 


ve m(ABC) - 369 4 x- 3694 36” - 729dir. 
Doğru Seçenek C 


Karenin karşılıklı iki kenarı 3x * 4y—-6-0 ve 


3x * 4y $ 9 - O doğruları üzerinde bulunduğundan 


karenin bir kenar uzunluğu; 


4 EA. 3 brolup 


Akar 22 > s9 br? dir. 


Doğru Seçenek C 
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ii 


Çözümler 


ae 





<a 
ABC inde b<a<c 
pa 
ADC inde e<d<b 


ise en uzun kenar c yani (ABİ dir. 


Doğru Seçenek A 


A 
© 
6 5y3 
o (<9 
BE — GB b S 
6y5 


ABD ikizkenar dik üçgen olacağından 

(AH| çizilirse (AHI — IBHI — IHDI < 3V2 cm ve 
AHG inde 1AHI - 3V3 cm, ACI - SVE cm ise 
IHCI - 4V2 cm olur. O halde x — V2 cmdir. 


Doğru Seçenek B 


B X D 4 


(AD) açıortay olduğundan 


IACI 8 JABI 
İbo” 4“ 2 TBDI 2 olacaktır. 


IBDI < x > |ABI — ADI — 2x olup iç açıortay uzunluk 
bağıntısından 

(2x)2-(2x)-8—4-x 

4X2 - 16X— 4x 4X2 - 12Xx-5X2 -3X 
X2—3X-0-X(X—3)-0->x-0 veya x-3 

olup x #0 olacağından x-3cmdir. 


Doğru Seçenek B 
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d, ve d, nin kesim noktasını bulalım. 
2X-y43-0 
42X1y45:0 
4x*48-0-—x-—2 ve 
yz 2(-2)43--—1 olup kesim noktaları 
A(-2, —1) dir. Bu nokta d, ün denklemini sağlar. 
O halde; -2m—3-4-m—3-0—>m-—65olup 


— 6x # 3y—9 - O doğrusunun eğimi: > -2dir. 


Doğru Seçenek E 





0 A 
BaBDaB E ab C 

ABI < Sa olsun. 

mBAĞ) > 609 ise mECA) -30' olup 

IBCI - 3aV3 ve IBDI <IDE| - |ECI - aV3 olur. 
ABD inde |ABI - V3 1BDI olduğundan 


m(ADB) - 60* ve m(BAD) -x-30*dir. 
Doğru Seçenek C 





B/N 


— 


m(BAC) - 90“ olduğundan IBDi — IDCI — |ADI dir. 


D' noktası D nin (ACJ ye göre simetriği olduğundan 


M(DAC) — m(O'AC) — 309 olur. 
m(DAD") — 609 ve ADD' eşkenar üçgendir. 
!ABI — lADI — 6 ise 


6v3 


AŞ 
A(ADD) -—7 3 -9V3 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek D 








pm 
10. ADE ve 


11. 


12. 





a 


ACB inde 


6 ortak açı olup 











1642x-21>2x-5>x-25cmdir. 


Doğru Seçenek C 





ABD üçgeninde (KCJ ye göre 


Menelaus teoremi uygulanırsa 


IÇDI IBKI JAPI 
ICBI IKAL İPDİ” 
3a b X 


JAPI Xx 8'k 8 ” 
TADI z XY — 11-k z 11 elde edilir. 


Doğru Seçenek E 





AKE dik üçgeninde 
X2-2024212 -4004 441-841 
x- 29cm elde edilir. 


Doğru Seçenek B 





13. 


14. 


15. 
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D 10 Ç 


A 
6 F 4 B 


IBCI — IADI < 6 cm, m(AFD) — m(FDC) (iç ters açı) 
IDAl —lAFI -6 cm 
IDCI — |AB! x 10 cm 


IFBI-10—-6-4cmdir. 


Doğru Seçenek B 
D RI Ec 
o» 
A B 


— pan 
m(ADC) - 909 ve (ADC) de Öklid bağıntısından 


IDHI2-3:12-36 > İDHI-6 
2-6:-15 
2 


<< 
A(ABCD) - 2 A(ADC) - - 90 cm? dir. 


Doğru Seçenek C 


ABCD dörtgeninin 
alanı; 


1 1 
z2a.b *5 -2b.a < 200 


2ab — 200 cm? 





a.b- 100cm? dir. 

pa 

ABD inde da? * b? - (BDI? 

<a 

BCD inde a? 4 4b? - (BD? yazılırsa; 

da? 4 b? - a? 4 db? 

3a? - 3b? a -b bulunur. 

O haldea—bvea.b- 100den 
az-b-10cmdir. 

Ç(ABCD) -3a * 3b-3(a*b)-3.20-60cmdir. 


Doğru Seçenek E 


16. 


18. 





— 
CFE - AFD olup 


ICFI İCE, 
TAFI “ Tapı Sen 





Doğru Seçenek B 


Bir kenarı a br olan 

Küpün hacmi - a3 ; Alanı - 6a2 dir. 
ai - 560? — 3a9 - 12a? >-a-4cm 
a3-43-64cm3tür. 


Doğru Seçenek D 





lAOl — |(OCI den mACO) - m(CAO) - 359 
— tm 

olup m(COB) 70" ise m(CB) - 709 dir. 

tam) tm) — 


IDCI — ICBI verildiğinden m(DCB) — 1409 ve 
tm 
m(DA) — 409 dir. 


— 509 olur. 





— tm 
xe TDCB) - MDA) | 140* - 40 
z 2 e 


Doğru Seçenek E 


Dörtgenin köşegenleri 
dik kesiştiğinden 
karşılıklı kenarlarının 
kareleri toplamı eşit 


olmalıdır. 





Buna göre; 

624x244? 
364x2-64416-x2-80—36-44 
Xxz2N11 cm bulunur. 


Doğru Seçenek A 
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20. Düzgün beşgenin bir 


21. 


22. 
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kenarı a olsun. Açılar 


şekildeki gibi yazılırsa, 
IEDI <IDFI a ve 


lABI — |FBİ — a olur. 





Ç(FBCD) - 4a - 160 cmisea-40 cm olup 
Ç(ABCDE) - 5.40 - 200 cm dir. 


Doğru Seçenek B 


ILO! - |OTI — x ise 
IAO1<10G 1xİOK1—64x 


olup 

IBO — x — 4 olur. 
IBOl.1OCI-ILOLOT! 
(4) (X46)5x.x 
X242x—24x2 
2x-24>x-12cmdir. 


Buna görel0C1-64x-6112-18cmolur. 


Doğru Seçenek C 


IDC ve (DB) çembere 


teğet olduklarından 
(CD! - IDB! ve COBD 
karedir. 

IGDI <r cm olup 
JADI? — (ABİ? 4 IBDI? (4 N5)2 —4r2 
80-512 12-16>r-4cmolur. 


Taralı alan <A A 


Kare © * “Daire dilimi 


Taralı alan — 42 — 17.42 - 16 -4nxve 


7-3 ise taralı alan - 16—12-4 cm? olur. 


Doğru Seçenek A 








23. 


24. 


25. 





IKNI — x olsun. 


Üstteki prizmanın 
alanı — 72 $ 4.6.X, 


Alttaki prizmanın 





alanı - 72 4 4(6-x).6 A 6 B 
olup alanlar oran- 


lanırsa; 


72424X 1 
724 2M6—x) “3 


144 4 48X—724 144—24x 
72Xx-72->X-1cm bulunur. 
IEB!I-6—1-5cmdir. 


Doğru Seçenek A 





(BD) açıortaydır. 
egri — 
Dolayısıyla m(DBE) - m(DBA) - 409 
<< —— 


ve ABC inde m(ACB) — x - 109 bulunur. 


Doğru Seçenek B 


2x4 3y—6-0doğrusuile 4x4 (m—1)ysn-0 


doğrularının çakışık olması aynı doğruyu gösterme- 


leri demektir. 


m4#n-7-—12--5dir. 


Doğru Seçenek B 
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A 
© 


> 
1309 


Şekilde, 

A,B,D, C noktaları 
düzlemsel, ae 
a Za 

M(BAC) — 909, B 


m(BDC) - 1309, x—y- 10” ise 
m(ACD) - y kaç derecedir? 


A) 10 B)15 oO(C)20 D25 E)30 


Şekilde 

TAHI 1 (BCI, 

IBHI < ICHI, 7 
lABI - 17 cm, B m 
AHI - 8 cm H 
olduğuna göre 


IACI nin en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A) 15 B)16 OoO(C)17  D)18 E)19 


Şekilde 

m(BAC) 909, 
(AH) L (BCI, 

IBHI -2 cm, 
m(ACB) zo, 
m(ABO) 201309 


> > 


olduğuna göre IACI — x kaç cm dir? 


A) V6 B)4V2 C)3V3 D)2v6 E)av3 


Bir dikdörtgenler pirizmasının üç farklı ayrıtının 
uzunluklarının toplamı 12 cm, cisim köşegeni-nin 
uzunluğu 5X2 cm olduğuna göre 


dikdörtgenler pirizmasının alanı kaç cm? dir? 


A) 94 B)72 o(C)586 D47 E)44 
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Şekilde 
mM(ABC) - 909, 9 
(DE), CDB nin D 
açlortayı, 

IEBI-3cm,ICEl 5cm, Cc 5 E 3 


(ADI - 9 cm olduğuna göre, 
IACI — x kaç cm dir? 


A) 20 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 


Şekilde 

IDE) 1 ACI, 
JEAI — !ECİ, 
IBAl — !BDİ ve 
mABO) 209 





olduğuna göre m(ACB) <x kaç derecedir? 


A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 


E) 40 


pm A 


ABC inde 


IBCI — 18 cm 


olduğuna göre B 18 


<—a 
Çevre(ABC) nin en büyük tamsayı değeri kaç cm 


dir? 


A) 181 B) 180 C)179 D)178 E)171 


Üst üste konmuş iki küpün toplam yüksekliği 
13 cm ve hacimlerinin toplamı 559 cm3 olduğuna 
göre küçük küpün alanı kaç cm? dir? 


A) 64 B)125 O(C)216 D)343 E)512 
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10. 


11. 


12. 


Şekilde 

(ADJ /(ECİ, 

m(ABC) - 90*, 4 

(ABI -4 cm, 

1BDI 5cm, B 5 D 6 


IDCI — 6 cm ise 
ABDE dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 22 


B) 28 Cc) 36 


D) 42 


E) 44 


14. 


ABCD paralelkenar 


P, paralelkenar içinde 


bir nokta, 
pu 


A(APB) - 12 cm? 





pa A B 
A(DPC) — 13 cm? ve 


Sizi olduğuna göre S, kaç cm? dir? 
S> 4 


A) 15 B) 18 Cc) 20 D) 22 E) 24 


15. 


<< 

ABC de 
— 

M(ABC)-909, 

IDCI <2 cm, 

IBDI 4cm, 

IADI-8 cm 


olduğuna göre 





IABI-IBCI kaç cm dir? 


Aav5 OB)sV5 O2N5 DN5 Ev? 


ABCD kare, 
IDKJ 1 İCEJ, 
(BH) L(CE), 
IKCI 5cm, 
lADI - 13cm 


olduğuna göre 





IKHI > x kaç cm dir? 


A)5 B)6 C)7 


D)8 


351 


13. 


16. 


17. 


Şekildeki dik yamukta 
m(DCB) - 1359, 

m(ADC) - m(DAB) - 909, 
!ADI-8.cm, 

lABI - 18 cm olduğuna göre, 


yamuğun alanı kaç cm? dir? 


A) 112 B)110 oOC)108 D)102 E)98 


A B < 
Şekildeki ABCD paralelkenarının alanı 120 cm?, 
DAF üçgeninin alanı 100 cm? olduğuna göre, 


DEC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 E) 48 


İki kenarortayının uzunluğu 9 cm ve 12 cm olan 
bir üçgenin alanının alabileceği en büyük değer 
kaç cm? dir? 


A) 162 B) 144 C)126 o(D)96 E) 72 


A(m*1,n s2) ve B(2,3) noktalarından geçen doğ- 
runun eğimi 2 olduğuna göre n nin m türünden 
değeri nedir? 


A)2m4*1 B) 2m-—3 C) 2m-—1 
D) 3m * 1 E)3m-1 
D C 


Şekilde İAEl — !EBİ ise 
ABCD karesinin alanı, 
GBHF karesinin alanının 


kaç katıdır? H 
A EĞ B 
A) 12 B) 9 c)8 D) 6 E)4 
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18. 


19. 


20. 


21. 


ABCD dikdörtgen, 
(AEJ 1 (OF), 

!IEFI 9cm, 

!AEl — 6 cm ise 





Alan(ABCD) 
kaç cm?dir? 


A) 12 B) 18 C24 D)30 


E) 36 


ABCD dik yamuk, 
(AEJ açıortay, 
lABI — 21 cm, 
IBCI 6 cm, 

lADI — 10 cm ise A 21 B 


Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 63 B)76 oOo(C)84 D)102 E)112 


Şekilde ABCD ya- 
muk, 


ACI — 15 birim, 
!ABI — 12 birim, 


IDBI — 8 birim ve A 12 B 


IDCI — 5 birim ise 
yamuğun alanı kaç birimkaredir? 


A) 120 B) 90 


C) 60 


D) 50 E) 40 





(ABI çaplı yarım çemberde (CE), 
C de çembere teğettir. 


tam 
ICAJ — |CE| ve m(AFC) — 1009 ise 
m(ADC) — x kaç derecedir? 


A) 50 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 





22. 


23. 


24. 


25. 


Şekildeki çemberde, 
PT doğrusu çembere 
T noktasında teğettir. 
mPTB) 30, 

(TH) 1 (ABI, 

JATI 6 cmise 





IAHI — x kaç cm dir? 


A)3 B) 2V3 C)4 D)3v3 E) 2Vv6 
Şekildeki O mer- 
kezli yarım çem- C 
berde 
(EF) 1 (AB), 
F O B 
(CDJ 1 (EKİ, 
IKFİ & 2.IEKI, 
ICKI — 4 br, IKDI — 10 br ise 
O merkezli çemberin yarıçapı kaç br dir? 
A8 B)9 Cc) 7v2 D)8V2  E)10v2 


Denklemi 2x * 3y - 2 - O olan doğru A(2,m), B(4,6) 
noktalarından geçen doğruya dik olduğuna göre m 
kaçtır? 


A)4 B)3 02 D3 E 


ABC üçgeninde 2,0) 


(BNJ açıortay, N 


A(2,0), C(6,3) ve 
ABI 2 
ICBİ “3 B 


olduğuna göre 


C(6,3) 


ICNI kaç birimdir? 


A)1 B) 1,5 Cc) 2 D25  E3 





LE 





X*Y4:909-130'>x4y2409 


—-(X-y)2-109 


2y-30* >y-15*dir. 


Doğru Seçenek B 


A 
Xx 
17 
E 
BŞ < 


A 
ABH de Pisagor bağıntısından IBHİ - 15 cm dir. 


IBHİ < (CHİ > 15 < İHCİ dir. IHCI < 15 cm olsaydı 
ACI - 17 cm olurdu. O halde |ACI nin en küçük 


tamsayı değeri 18 cm dir. 


Doğru Seçenek D 





14-4014309-90*—>a -30'dir. 
4z30*—1ABI—-4cmve 

A 
ABC inde ACI - 4X3 cm dir. 
(ABC, 30* — 609 — 90“ üçgenidir.) 


Doğru Seçenek E 


Dikdörtgenler pirizmasının üç farklı ayrıtının uzun- 


lukları a, b, cise 


atbsc-12cm 


Çözümler 





Alan — 2(ab * bc * ca) 


Cisim köşegeni k - VaZ* bE 4 c? - 5V2 cm verili- 


yor. 
asbsıc-12>(asb4c)? -122 
a24b2 4c2 s2(absbcsca)z 144 
(5V2)2 4 Alan - 144 

Alan - 144-50-94 cm? olur. 


Doğru Seçenek A 





A A 
DBC inde açıortay teoremine göre 
IDBIi 3 
ii > 5 olup i 
15 
IDBI — 3k D 
IDCI < 5k 3k 


denilirse DBC dik üçgeninde C 5 E 3 
IBCI — 4k olur. 

(DBC, 3k — 4k — 5k üçgenidir.) 
4k-543-85k-2ve 
IDBI-3.k-3.2-6cm, 


li A 
IBCI -4k-4.2 8 cm olup ABC inde Pisagor 
bağıntısından x2 - 82 4 152 -172>x-17 cm bulu- 


nur, 


Doğru Seçenek C 





A 
(AD) çizilirse ADC inde |(DEJ 1 (AC) ve 


JEAİ — |ECİ olduğundan DAC ikizkenar üçgen olup 
IDAJ < IDCI dir. 











la A 
O halde m(DAC) — x veBAD inde IBA! — IBDI oldu- 


ğundan 
M(BAD) < m(BDA) - 2x < 18920. gge 
> xz 409 bulunur. 
Doğru Seçenek E 
A 
4x 5X 
B 18 C 
lABI < 4x 


LACI — 5x olsun. 

Üçgen eşitsizliğine göre 5x — 4x < 18 < 5x 4 4x 
x<18<9xolup 

9x>18—>x>2dir. x< 18 olduğundan 
2<X<18X36<9Xx4 18<180 

36 < çevre < 180 olup 

Çevre (ABC) nin en büyük tamsayı değeri 179 cm dir. 


Doğru Seçenek C 


Küçük küpün bir ayrıt uzunluğu: x 
Büyük küpün bir ayrıt uzunluğu: y olsun. 
xtyz13cmve 

Xİ * yi - 559 cm3 

Eyi (xy) (2 — xy 4 y2) - 559 
(yz 13-x) 

X2 — X(13 — x) 4 169 —26x 4x2 Ee > 
3X2 — 39x 4 169 —43-0 

3X2 — 39x 4 126-0 

X2 —13Xx442-0 > (x-6)(x—7)-0 
x-6>y-7dir. 

Küçük küpün alani 6x2 - 6.67 - 216 cm? dir. 


Doğru Seçenek C 
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9. 


10. 


11. 


A E 
JACI çizilirse, Nal 
ADCE yamuk olup 4 
ik DX 
A(AKE) — A(DKC) -a CM İNE C 
olur. 


A A 
A(ADK) — b ve A(ABD) - c olsun. 


Â 
A(ABDE) - A(ABC) - a 4 b 4 ç < AB JE 
A(ABDE) > 15” - 22 cm? dir. 
Doğru Seçenek A 
ABCD paralelkenar 
olduğundan 





S, 1 
s, vaz - 4S, ve 
4S,4S,-25 


55,-25S, -5 cm? 
ve S2-4.5-20cm2dir. 


Doğru Seçenek C 


A 
ABC inde 4? - 2. 8 olduğundan 
IBDJ 1 (ACI dir. 


Öklid dik kenar bağıntısına göre 
ABI? - 8 (8 * 2) - 80 cm? 


> (ABI > 4V5 cm 





IBCI2 -2.(248)-20cm 
> IBCI - 2V5 cm olup 
LAB — IBCI - 4V5 — 2v5 - 2V5 cm dir. 


Doğru Seçenek C 
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12. 


13. 


14. 


Açılar şekildeki gibi D 
yerleştirilirse 

A A 
DKC < CHB olur. Bu 13 
eşlikten 
IKCI > IHBI 5cm ve A 
CHB inde 





Pisagor bağıntısından 
ICHI - 12 cm olup 
x#*5-12cmisex-7cmdir. 


Doğru Seçenek C 


(CH) 1 (AB) çizilirse 
m(HCB) - m(HBC) - 459 
olur. O halde 

IHCI — IHBİ — !ADI <8 cm 


ve |AHIzIDCI<10 cm olup 
18 410 
2 





AABOD) > | Jem. 0x102em?ar 


Doğru Seçenek A 





A 3n B 
(DB)| köşegeni çizilirse 
— A. 120 
A(ABD) - A(BDC) - -5--60 cm? ve 


A 
A(DBF)-1 00-60-40 cm? olup (pi - 20 “3 


A 
A A 
DEC - FEB (AA) » A9. ğe 7 
AFEB) 
A A 
A(DEC) — 9S ise A(FEB) — 4S ve 


A 
EB — 3 olduğundan A(BDE) - 9S. 3- 6S tir. 


O halde 6S 4 4S-40>S-4cm2ve 
A 
A(DEC) - 9S - 9. 4 - 36 cm&dir. 


Doğru Seçenek C 








15. 


16. 


17. 


18. 


İki kenarortay V, > 9 cm, V, - 12 cmolsun. 
ABC nin alanının en büyük olması için kenarortaylar 


arasındaki açı 909 olmalıdır. 


A 
Şekilde 
(GEL - 3 cm, /8> E 
0 
I(GBi:6cm, o g e ç 
D 

IAGI-8 cm dir. 
O halde; 

A A 8.6 
A(ABC) -3. A(AGB) -3. > - 72 cm? bulunur. 


Doğru Seçenek E 


A(ms1, ns2), B(2,3), (ABI nin eğimi 


-37(00*2). izn. 
MB Bim) “2 #1im”2 


> 1—-n-2-2m—5 2m—izn olur 


Doğru Seçenek C 
IEGİ —Xx, 
IGBI - y denirse mi 
A A 
EGF -EBC(A.A.) p Ş 


X 


ağ > 
xy “2oy) 2x-Y 


AY EĞGYB 
A 


A(ABCD) (2(X*y))? (2. (X 42) 4.92 
ARBGF)* O yE 7 agi ig dur 


Doğru Seçenek B 


AFD dik üçgeninde 
Öklid yükseklik 
bağıntısına göre 


62-IDEL.9 





>IDEl-4cmdir. 


Ni 4.6 Bal 
A(ABCD) <2. A(ADE)-2.-5—--24cm3dir. 


Doğru Seçenek C 
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19. 


20. 


21. 


22. 


M(DAE)-m(BAE)-m(AED)-a olup 
IDA! — (DEI — 10 dur. 
(EKJ ve (DHJ çizilirse 
IDHI — IEKI - & cm ve 





pm 

ADH de AHI - 8 cmdir. 
IDE — IHKI — 10 cm olup 
X48110-21>x-3tür. 


A(ABCD) > (21 5 13 





).6-3.34-102cm2dir. 


Doğru Seçenek D 





F SA 12 B 
IFDJ / (ACI olacak şekilde (FD) çizilirse FACD bir 
paralelkenar olur. 
DFB üçgeninde 
IDFI — 15 cm, IDBİ - 8 cm ve IFBI — 17 cm olduğun- 
dan m(AKB) z90' dir. 
ACI . IBDİ 


O halde A(ABCD)- ——7 — - —— -60 cm2 dir. 





m(CAE) - m(CEA) - & 
M(ACK) - 2 İŞ” — o - 259 dir. 


m(ACB) - 90“ (Çapı gören çevre açı 90* dir.) 
<a 


0z259—> CAD index-—90*—259-659dir. 
Doğru Seçenek B 


PTB açısı teğet kiriş açı 
olduğundan 
Lam 


m(TB)-2.30*-60“ 
ve çevre açının ölçüsü 
gördüğü yayın ölçüsü- 
nün yarısı olduğundan 
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. İKE Xx İIKFİ 2x 





m(TAB) - S- - 309 dir. 


O halde TAH üçgeninde |AHI — 3V3 cm olur. 


Doğru Seçenek D 


olsun. 


Yarım çember tam 
çembere tamam- 


lanırsa 


IFE| < IFNI — 3x 





olup kuvvet uygu- 

lanırsa 

x.5x-4.10 
2-85x-21210P1-2x-2.212-4V2 


104-4 


(OPJ 1 (CD) çizilirse IPCI — IPDI —— 7 cm 


A 
olup OPD inde Pisagor teoreminden 
G2 — (4X2)? 472-32449-81>r-9cmdir. 


Doğru Seçenek B 


. d:2Xx43y—2-0 —m,--5 


6—-m 6-m 
A(2,m), B(4,6) > MJAB| z 45 z iğ 


Mg . Mas, --1 olacağından -5.- 5-1 


6-m-3>m-3olur. 


Doğru Seçenek B 


A(2,0) 


» 


B C(6,3) 


ACI — (6-2)? 4 (3-0)? -yY42 432 -5 


Be > 3 olup ANI —2n, INCI — 3n denilirse 


2n4*3n-5>n-1 velNCI—-3n-3.1-3 birim 


bulunur. 


Doğru Seçenek E 





ABC üçgeninde 5. ŞekildefAK), D 





ABI — IACI, CAD açısının dış NA 

ABE) - MBCB açıortayı; (BN), 
MARE) ie ABC açısının iç 
m(BAC) - 589 açıortayı; “ği 
olduğuna göre (ACI LIBKI, gf N K 

——— INCI <3 em, IANI 5cm 
m(DFE) — a kaç de- R N 
recedir? olduğuna göre 

Ni ? 
A)112 — B)118  C)119 D)122 E)131 Kem Şaç Sind 
A) 15 B) 18 C20 D24 E30 
i A 

yeride & 6. ABC bir üçgen, A 
m(C) > m(B), G ağırlık merkezi, 
LACI - 10 cm, Wi (ADI 1 (ECİ, 
1BCI — 18 cm ADI <8 cm, E 
olduğuna göre B 18 > IECI - 6 cmdir. c 
ABC üçgeninin çevresinin en küçük tamsayı de- B D 


ğerl kaç cm dir? 
Yukarıda verilenlere göre BDGE dörtgeninin 





4 4 3 7 
Gi BAD e b o5 iy alanı kaç cm? dir? 
12 16 24 27 32 
AŞ B) OE D) 7 E) 3 
ABCD paralelkenar D 21 ç 
IED! — 1BCI - 15 cm, 
(3 15 az 
ir m 7. mABC)-90*, 
olduğuna göre / 4 ICE! - ICBI, 
A(ABCD) kaç cm? AE! - 2cm, 
dir? ADI — 5 cm ve 
A) 256 B)252 O(C)240 D)225 E)210 ABI — 6 cm ise 
ADB üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 15 B)12 o C)10  D9 E)8 
Şekilde 
.ABİ — |ACI, 
(DEJ 1 (ABJ ve 
(8D) 1 (AC) dir. 8. Şekilde A 
— ——— —— 
ei : le m(BAC) - m(DBC) - 90», 78 
Brie (AKI — IKCI, 
IDFI — (FBI, k > 





-—— IDE! —- 6 cm olduğuna göre 
A(ABC) kaç cm? dir? 

IFKI — x kaç cm dir? 

A) 150 B) 162,5 C) 175,5 


D) 180 E) 187,5 A)6 B)5 c)4 D)3 E)?2 
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10. 


11. 


12. 





m(BAC) - 909, (CD) açıortay, 


—— 


M(DBA) - m (CBA), IAE! - 4cm, 


— 


IBDI < 10 cm olduğuna göre 


<< 


A(DBE) kaç cm? dir? 


A) 36 


— 


B) 32 


m(ABC) — 90, 
(CDJ açıortay, 
BFED dikdörtgen, 


IBDI—3cm, 
ADI 5cm 


olduğuna göre 


A(BFED) kaç cm? dir? 


51 
A) 7 


pa 
ABC inde 


48 
B) 5 


M(AFB) 609, 


lAEI-8 cm, 


IBCI — 12cm 
olduğuna göre 


A(ABEC) kaç cm? dir? 


A) 12Vv3 
D) 24V3 


m(BAC) — 909, 


(AHI 1 (BC), 
<< 


Ç(ABC) - 60 cm, 


<— 
Ç(ABH) -36 cm 


<< 


C)30 


D) 24 


E) 20 








B) 15V3 
E) 36V3 


B 


ise A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 175 


B) 150 


C) 144 


D) 140 





E) 135 
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13. 


14. 


15. 


16. 


ABCDEF / 

düzgün altıgen, 7 

ABLP karedir. ET e 
IFE| — IFKI N 


olduğuna göre A B 


Xx ty kaç derecedir? 


A) 75 B)72 oOC)67.5 D)GO  E)37,5 
D el 
65 
F 
E-7-4 B 


— 


ABCD dikdörtgen, m(EDF) — 909, 
IFBI 2cm, İAEI 4cm, IADI - 6 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 49 B) 48 C) 45 D) 36 E)30 


<a 

ABC inde 

(AHI 1 (BC, 

A, H, K doğrusal, 
M(BAFİ) < MGAH), 
m(ACK) - 90*, 
lAHI <8 cm, 

IHKI — 2 cm ise 





IABI — x kaç cm dir? 


A)2vV5 Oo B)2V6 Osv5 D)4v6 E)4V5 


ABCD dikdörtge- 
ninde, JBHJ 1 (ACI, 
IKHI  IHBİ — 6 br, 
IHCI — 4 br ise 





—< 


A(AKD) kaç birim- A B 
karedir? 


A)6 B)9 Cc) 12 D) 18 E) 24 
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17. 


18. 


19. 


20. 


ABCD yamuk, 2 Z ç 


TEC) 1 (CBİ, 
ICE - ICBI, E 
LEDİ - !EA| ve 


a*c-8cm 
A a 


w 


olduğuna göre 
yamuğun alanı kaç cm? dir? 


A) 20,4 B)18,2 C)162 D)15,4 E)128 


ABCD paralelkenar, 
FE| — IFCI — 21BEİ, 
(KLJ / ABI, K 
LABI - 14 cm E 
olduğuna göre 


> 


14 B 
IKLI < x kaç cm dir? 


A)6 


B)7 


c)8 D)9 E) 10 





(AB) çaplı, O merkezli çemberde 
IEOl — IDCI ve m(COE) 1269 ise 


Lam 
m(DKE) kaç derecedir? 


A) 54 B)98 OoO(C)108 D)116 E)124 


O 
O 


Ne. 


A E 6 F2B 
ABCD dikdörtgeni içine K ve L merkezli çemberler 
şekildeki gibi birbirlerine ve dikdörtgenin kenarlarına 
teğet olacak biçimde çiziliyor. 
IEFI 6 cm, IFBI - 2 cm olduğuna göre 


IKLI kaç cm dir? 


A) 6,5 B)7 C)7,5 E) 8,5 
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21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


A(2,3) noktasından geçen ve 3x -y 42-0 
doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)y-3x-2 B)y-3x#1 
C)y-3x-6 D)y—3x—-5 
E)yz3x—-3 


Yandaki grafik bir 
hareketlinin hızının 
zamana göre deği- 
şimini göstermekte- 
dir. 





Haraketlinin kaçıncı 
saniyedeki hızı 13 
nvsn dir? 


2 zaman(sn) 


A) 10 B) 12 D20  E)25 


Analitik düzlemde 
m(BAC) - 909, 
A(0,6), B(-3, 0) 
olduğuna göre 





C noktasının apsisi 
kaçtır? 


A) 12 B) 10 


Cc) 9 


Ayrıt uzunluğu 3 cm olan bir küpün cisim köşe-geni- 
nin uzunluğu d dir. 


Taban yarıçapı d yüksekliği 2d olan silindirin 
yanal alanı kaç xcm? dir? 


A) 144 B)136 (O(C)108 D)100  E)96 


Şekildeki dik silindirde O ve 
O, taban dairelerinin merke- 


e 


zidir. 

A,B,C, O,, O, düzlemsel & 
noktalar, EŞ, 
m(BAC) - 909, CT o, -2-38B 


IO,Al < 4cm ve 
I0,BI - 2 cm olduğuna göre 


yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 20n B) 18nx C)16x D)15n Ej)tar 


















(ABI — ACI > m(ABG) < mACB) 


2x 4 2y - 1809 — 589 - 1229 
pm 
FBC index4*y-61'dir. 


4X4y-1809—>0n4619- 1809 


az 1199 dir. 
Doğru Seçenek C 
A 
c 10 
B T) Cc 
—— — 
m(C)>m(B)—>c>10 
«<> 


Çevre( ABC) nin en. küçük olması için c — 11 
olmalıdır. 


<< 
O halde Çevre(ABC) — 11 4 10 * 18-39cmdir. 


Doğru Seçenek C 
LADI — (BCI < 15 cm, D 21 C 
IDHJ 1 (ABI çizilirse 
(AHI — |IEHI — 9cm 
A 5 15 
ve AHD inde 
lAHİ - 12 cm dir. 


(9,12, 15üçgeni) A 9 H 9 E 3 B 


18 
O halde A(ABCD) - 21.12 - 252 cm? dir. 
Doğru Seçenek B 


ABD inde 

Öklid yükseklik bağın- 
tısına göre 

122-9 -|AEl 


AEİ — 16 cm olup, 
<< 


AED inde Pisagor ba- 
ğıntısına göre 








Çözümler 


LADI — V122 4 162 - 20 cm ve 


<a 
BED inde Pisagor bağıntısına göre 


IBDI - V924 122 - 15 cmdir. 


pa v > 
A(ABO) < ACI IRDN - 25 15 
- 187,5 cm2 dir. 
Doğru Seçenek E 
D, 
A 
p 
5k 
ETE 
ge 3k Ç X K 


nn Nİ 

ABC inde (BNJ iç açıortay olduğundan 
:BCI İNCİ, (ECI 3, 

IBA “ INAJ 9lUP (BAT “Ür 


SS 
O halde ABC inde IBCI — 8k, 
IBAJ — 5k ise ABC özel üçgen olup 
IACI-4k-8—>k-2ve 
LABI-5:2-10cm 


IBCI-3-2-6cmdir. 

<——S 

ABC inde dış açıortay teoremine göre 
X 

x*6 





-İ5 > 10x-8x448 


>x-24cmdir. 
Doğru Seçenek D 


G ağırlık merkezi olduğundan 
1 8 16 
IGDI — 3 lADI — 3 AGİ — 3 


(EĞİ - 31ECİ > 2 1GCI -4 
16 
— 45 39 
A(AGC) -—5—- om? dir. 
pan 


A(BDGE) < A(AGC) olup (Neden?) 
A(BDGE) - Z om? dir. 
Doğru Seçenek E 
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, (CDİ açıortay olduğundan 


ABI — 4k (3k, 4k, 5k özel üçgeni) olacağından 
4Kk-345>k-2vel4CI-10cm, 
ICBI - 6 cm dir. 
IDEJ / 1BCJ olduğundan 
m(EDC) — m(ECD) — o ve EDC ikizkenar üçgeninde 
AŞAR. 5 30 
EE e ADE - ABC © 3-573 —Xx-g olup 
e Pisagor bağıntısından 8. 45 
GADİSZ x-8 dir. A(BFED))-3.x-3. cm dir. 





Doğru Seçenek C 


— 2 olup, A(ABD) - -5:24-12 cm? dir. 


Doğru Seçenek B 11. 


IEFI < y olsun. A 


m(BAC) - 90“ Dö 
olduğundan m 





B C (AFJ nin uzantısına (CKJ dikmesini, (AFJ ye (BHJ| 
!AKI —IKCI|EKİ Xx 4 y dikmesini çizelim IFCI — 2a, IFBI — 2b olsun. 
A . 
DEC inde m(DBC) — 90* olduğundan 2a42b-12>a4b-6dır. 
IBFI <IFCI <IDFİ Xx 4 x 4 yolup ALABE) <A SİVİ. 4y3 b 


IDFI:IFCI>64-4y-Xx4*Xx*y 
>2Xx-6>x-3cm 


En .8.aW3. 
Doğru Seçenek D AAEC)-B-—7-“-4V3a 


AsB-4N3(a4b)-4V3.6-24V3 cm? dir. 
Doğru Seçenek D 





12. 





H 
(EHİJ ve (EK| dikmeleri gele ZE açıortay oldu- 
ğundan IEA| — |EHİ < 4 cm ve DBC inde (BAJ açıortay 
olduğundan al IEKi - 4 cmdir. 


O halde A(BDE) - <9 - 20 cm? dir. 








Doğru Seçenek E 


A âA 
ABH - CBA (A.A) olup. 


A 
(AB) 36 3 
A <gö“5 Ur. 


Ç(CBA) 


lADI JACI dlu a 3x > IBA — 5xtir. O halde lAHİ — 

IDBİ 7 1CB1 ©'UP 

ACI 5... Ç(aB) -4X43X45x-12x-36vex-3tür. 
ICBI 3 JAHI x 12 ve IBHİz 

ACI — LAHIZ — IBHI . ICHI 

ICBI — 3k diyelim. 122 -9 IHCI>İHCİ- 16 cm ve 

ABC dik üçgeninde 12. > 


MABC) < z - 150 cm? dir. 








Doğru Seçenek B 
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13. 


14. 


15. 
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Düzgün altıgenin bir iç açısı ie 2 1895 zpeolur. 


M(FAP) — 1209 — 909 - 309 ve JAFI — 


(AFP) < 18080... ge 


lAPI olduğundan 


m(FEK) - 1209 — 759 - 459 ve |FE|- a 


180* — 


olduğundan m(FEK) - m(FKE) — a e. 67,59 


ve (EDJ / (PLJ olduğundan x * y - 67,59 bulunur. 
Doğru Seçenek C 


D C 
55 
E 
İn 2... 
E ri A Ey” BXx K 
IDF m (EB) — (K) olsun. 


A y 
DEK inde Öklid yükseklik bağıntısına göre 


62 e IAKI >|AKI - 9 cm dir. 
âA IKBI 2 1 


KFB - KDA>ikaj-g-3 ten 
IKBİ - x ise IBAl — 2x tir. 
O halde3x-9 > x-3cmvelABI—6cm olup 
A(ABCD)-6.6-36cm7dir. 
Doğru Seçenek D 


<—— 

ABC inde İABI — (ACI dir. (Neden?) ACK dik üçge- 
ninde Öklid yükseklik bağıntısına göre 
IHCI2-2-8-16>1HCI-4cm 

lABI — IACI > IBHİ — IHCI — 4 cm olup 

<< 


ABH inde Pisagor bağıntısından 
xX2-42482-80>x-4V15 cmdir. 


Doğru Seçenek E 


16. 


17. 


18. 





D Cc 





ABC dik üçgen olup Öklid yükseklik bağıntısına göre 


IHBİ2 — IHCI “HAL 62 <4 -IHAİ 
İHA < İÖ -9cm ve lAKI-9-6-3cm 
na A 


IHBJ aynı zamanda DAK de JAK) ya yükseklik oldu- 
p —— 86 , 
undan A(AKD) - “5- - 9 cm? dir. 

Doğru Seçenek B 





VERİ < İS - 2 - 4 cm dir, 
ICFI > IBFI < x > İECİ < 2x olup 


<a 
CEF inde Pisagor bağıntısından 


4X2 4Xx2-16x2- Bir, 


<a 
2: A(EBC) 
2Xx:2X 


A(ABCD) — 
2: 


A(ABCD) -4:5--E -128 cm? dir. 


Doğru Seçenek E 





e e 
CFR - BFA olup in 


m 


(CRI < > ve BEP -CED > 


GRİ 


UR Ee —1BPI <7 cm 


İng 


>xz10cmdir. 


iz 
Si 
o 


Doğru Seçenek E 
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19. 





(ODI yi çizelim. IODI — IOAl — İOEİ olup 
pm 
ECO inde30-54“—>a-189olup 


m(AKE) - m(COE) - 126 olduğundan 


m(DKE) — 126* — 189 - 108 dir. 


Doğru Seçenek C 


pm 
20. KHL inde Pisagor 


bağıntısına göre 
(X44)2-x2 462 
X248x4 16x27 462 
XxX 48x4 16X24 36 
8x-20-X- 
IKLI 544X445 6.5 em dir. 


Doğru Seçenek A 


21. Aranan doğrunun eğimi 3 olup 
y—3-3(x—2) 
yz3x—6413 —y-3X-3tür. 
Doğru Seçenek E 


22. 





zaman(s) 


(0,3) ve (2,4) ten geçen doğrunun denklemi 
y-3-3(X-0) —y-z* 3 olup 


y-1313-7213-x-20sn bulunur. 


Doğru Seçenek D 








23. 





A 
ABC inde Öklid yükseklik bağıntısına göre 
lAOl2 - (0BI :10C1> 62-3 .10CI 
(OCI 12 birim olup > C(12,0) dir. 


Doğru Seçenek A 


24. 


24 sö 


a3 cm ise Cisim köşegeni 
d -3V3 cm ve 2d - 6V3 cm olan silindirin yanal 
alanı Ya - 2x rh - 2.n.3V3. (6V3) - 108. cm? dir. 


Doğru Seçenek C 


25. 





ACO, - BAO; 
MAOJI Xx» 5-5 
>—x:1cm 


Yanalalan—2ı:r'h—-2n:2:(44Xx) 
-4n:(441)-20xcm2 dir. 


Doğru Seçenek A 














JABI — IACI, 
JAD)J ve (BEJ 
açtortay, 


— 


M(AFE) — 64* 





olduğuna göre 


m(AEF) — x kaç derecedir? 


A) 78 B) 76 C74 D)72 E)68 
—— A 

Gi K 

m/(BAC) - 90, K/ 

IKHJ 1 (BC), 

IBHI - ICHI, B H c 


IKHI — x cm ve 
lABI — (3x-6) cm 
olduğuna göre 


lABI nin en büyük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A) 12 B) 11 Cc) 10 D)9 E)8 


m(ABG) - 909, 
mACB) — 309, 
IDCI 2 cm, 
IABI 5cm 


olduğuna göre 
IDBI — x kaç cm dir? 


A)4 B) 4,5 C)5 D)6 E)7 


Bir daire diliminin alanı 20 cm? daire kesmesinin 
sınırladığı yayın uzunluğu 10 cm olduğuna göre 
dairenin yarıçapı kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)8 





ABC eşkenar üçgen, 


DEFK dikdörtgendir. 

-— —— 
A(BFE) - 2.A(AKF) K F 
olduğuna göre 
1ERİ oranı kaçtır? B TÜ EC 
A)N5 —1 B) V3—1 Cc) 212-1) 


D) V6-v2 E) vV3- v2 


ABC eşkenar üçgen, 
lABI — JAEİ ve 
m(EBG) —X, 

mECB) - y 


olduğuna göre B Cc 


Xx # y kaç derecedir? E 


A)30 B) 36 C) 45 D) 60 E) 67,5 


ABCD dikdörtgen, 


— 


M(AED) — 909, 


IAE| 15cm, © 

(EBI 41 cm iü 

olduğuna göre 

A(ABCD) kaç cm? dir? 

A) 1325 B) 1300 C) 1296 
D) 1200 E) 1024 


Bir küpün cisim köşegen uzunluğu £, yüzey kö- 


4 
şegen uzunluğu k olduğuna göre p oranı kaçtır? 


$$ a? ağ o$ eğ 





10. 


11. 


12. 
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ABCD kare, D > 13 


İDE - JAEJ, 

MECE) - 90, 19 
A, B, F doğrusal, 

ICFI - 10cm 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 80 B) 72 Cc) 70 D) 64 E) 60 


14. 


A 28 B 


ABCD yamuk, m(DCB) - 2.m(DAB), 
IBCI — 16 cm, IABI - 28 cm olduğuna göre 
IDCI — x kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C)12  D13  E)15 


ABCD kare, 

IBEI — ICFI, 
— — 

m(AFE) > m(BFE) 24 F 

ve İAEl - V5 cm 

olduğuna göre A 

A(ABCD) kaç cm? dir? 

B) 6 4 2N5 

E) 4 42X15 


A)8 4 215 
D)8 4 V5 


16. 


O merkezli L 

(ABI çaplı yarım 

çemberde 

(OL| 1 (AKI, A O 


(OL) m JAK) x(M), 
Lam 
m(LK) — 609 olduğuna göre 


w 


m(BAK) <x kaç derecedir? 


A) 15 B)22,55 C)30 D) 36 E) 45 





» Şekilde ABCD kare o ? e 


FAB ikizkenar dik üç- 
gen EBC eşkenar E 


üçgen ise 


m(BFE) — x kaç 
derecedir? 


A) 15 B)225 C)30 


D) 45 


E) 60 


O merkezli çemberde 


(ACI, T noktasında 
çembere teğet, 





(TA! <ITBI, 
IOA| — 1OCI ve 
I(0B! - 6 cm ise 


taralı alan kaç cm? dir? 


az 22 B) 6n—V2 o) ön - 35 
D) 6n — 4N2 E) 67 — 213 


O merkezli çemberde 
(CDJ 1 (AB| ve 
M(GBA) 189 
olduğuna göre 


DKA yayının ölçüsü 
kaç derecedir? 





A) 154 B) 150 


D) 136 


E) 128 


B 
di K 


ABCD yamuk, (EF) orta taban ve (EF) çaplı çember 
(AB) ye K noktasında teğettir. 


(EFİ < 6 cm olduğuna göre A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 49 B) 45 Cc) 40 D) 36 E) 25 
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7. 


18. 


19. 


20. 


CAB eşkenar üçgen, 
(ABI çap ve 

lABI — 12cm 
olduğuna göre 
taranmış bölgelerin 


alanlarının toplamı kaç 
cm? dir? 





A 


A)10V3 O(B)9V3 C)8V3 D)6v3 


m(ABC) — 909, 


(BHJ 1 (ACI, 
m(ABÜ) b m(ABD), 23. 
IHDI < 4 cm, 
IHCI 6cm 





olduğuna göre 


IADI — x kaç cm dir? 


24. 


ysmxveyz--x doğruları arasındaki dar açının öl- 
çüsü 609 olduğuna göre m aşağıdaki-lerden han- 
gisidir? 





A)8 B)6 Cc)4 
D) 2-Vv3 E)24V3 
25. 
Şekilde dı: x*y—4-0, A(0,1), 
IBKI — IKCI olduğuna göre 
D noktasının apsisi kaçtır? 
A)— B) -3 Cc) -2 D—,5 E)-1 
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ç 21. 


22. 


ax* (a-1)y4-4-0 doğrularının geçtiği sabit nokta 
A, bx # (b # 1)y—3-0 doğrularının geçtiği sabit 
nokta B ise IABI kaç birimdir? 


A) v2 B)212 C)3 D) 4 E)5 


Farklı üç yüzünün alanları 10 cm?, 10 cm? ve 9 
cm? olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç 
cm3 tür? 


A) 45 B) 36 c)30 D) 24 E) 15 


X12y—3-0,2x-yık-0 
doğrularının kesim noktası 1. bölgede ise K için 


aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


2 1 3 
A)k>3 B)k>3 C)k>-5 


3 3 
D)k>5 E)-6<k<35 


(0C) / (ABI, 
mA) 609, 
m(B) - 45, 
IBCI - 6V2 cm, 
IDCIz2 em 


/x609 
A Xx B 


olduğuna göre 


IABI — x kaç cm dir? 


C)643V3 


B)8 4 2V3 
E) 843V3 


A)84 V3 
D)444V3 


ABCD dikdörtgen, 
A(0, 4), B(-2, 0) 
olduğuna göre 


C noktasının apsisi 
kaçtır? 





A)3 





ABI — ACI olduğundan 
(AD) 1 (BC) dir. 
m(BFD) — 64" ise 


pa 
FBD inde 
m(FBD) — 90* — 649 - 269 


ve m(ACB) - 529 dir. 





M(AEF) - x- 269 4 52 - 789 dir. 


Doğru Seçenek A 


«< A 


ABC inde H orta 


nokta olduğundan 





IHEJ / (BA)J çizilirse | 
IHEJ 1 (ACI olur ve B H C 
IHEL ZE dir. KHE dik üçgeninde 


8. Xx (dik kenar uzunluğu hipotenüsten küçük- 
tür.) 
x<6 olup, 


3Xx<18>3x-—6<12denlABI— 3x-6 nın en büyük 


tamsayı değeri 11 cm dir. 


Doğru Seçenek B 


ABC dik üçgeninde 
m(C) -30* olduğundan 
lACI < 2.5- 10 ve 

lADI <8 cm dir. 


pr am 
ADB inde cosinüs teoremi 





uygulanırsa 
X2-52482—2.5.8.c0s60* 
2 -89-240.5-49Xx-7 cm dir. 


Doğru Seçenek E 


347 


onr-& 
— 2 — 
3öö? - 20cm“ ve 360: 10cm 


m -o 20 uğ 
“3g 702124 c0m dir. 











Doğru Seçenek C 


pe 
FEC inde IECİ — x ise 
Şe na, 


KBD inde IBDI —x tir. 





AKF eşkenar üçgen 

olduğundan 

LAFI — IKFI — y olur. BXxD y EXxC 
pa 2. pa 

A(AKE) - yi A(BFE) < *9-XV8 oyup, 


2 
kıy İS eyy 


eyy 0 (eya -0 


yat denilirse, 12 4 t—10 
Az12-41.(-1)-5 
Xx —14N5 2x IFCI 

taya 5 yapa: 5-1 dir. 

Doğru Seçenek A 
A merkezli çember çizilirse 
M(BAC) - 2x4 2y-60* ÂN 
> X*yz-30' olur. NN 

BEJ 
E 

Doğru Seçenek A 
< 
AED inde, 
(ADI - 25 cm dir. 25 

H © 

JEH| 1 JADJ ve k she 
(EKJ 1 (AB)J AK Zö Eİ 
çizilirse 
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— 

AED de Öklid dik kenar bağıntısından 
152-h.25—h-9cmve 

IHER 492-152 >!HE|- 12cm 

—m 

EKB de Pisagor bağıntısına göre 

92 -IKB2-412 S1KBI-40 cmdir. 

O halde A(ABCD) > 52.25 - 1300 cm? dir. 


Doğru Seçenek B 


Küpün ayrıt uzunluğu a ise 


cisim köşegeni : / -ay3 K aV3 N6 


yüzey köşegeni :k — ay? kay 2 


Doğru Seçenek B 


pm 2a 
DEC inde, RK 
a ge 
a*Bz90*ve 
— gb v0 
m(ECF) — 90“ a 
olduğundan, AN 
A Ba F 
M(BCF) — B ve m(BFC) < a.dır. 
<a <— 


DEC < BFC olup, ICFI —IECİ - 10 cmdir. 
<< 

O halde DEC inde (2a)24-a? - 102 

5a2-100—a2-20 ve 

A(ABCD) — (2a)2 - 4a2 - 4.20 - 80 cm? dir. 


Doğru Seçenek A 


5 


İCEJ / (DAJ çizilirse 
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11. 


12. 





—— 


m(ECB) - m(BEC) ve 
!ICBI — IBE! - 16 cm olup 


JAE| < İIDCİ — 12 cm dir. 
Doğru Seçenek C 


D Cc 
ABCD kare, 
a 
ICFI < IFBI < a ise 
F 
(ABI — 2a ve TP 
LAFI > av5 cm olup 78 ” 
A B x B 





FAB de açıortay 


teoreminden 
a 


Xx 
KE z b >—Xz1 
> A(ABCD) - (20)? - N5 4 1)2-6 4 5 cm? 
olur. 

Doğru Seçenek B 
Merkezden kirişe çi- 


zilen dikme kirişi ve 
kirişin ayırdığı yayı 


ortaladığından 





IKHI — AHI 
| tmm tam 

m(LK) < m(AL) -60* ve m(BK) - 609 ve 

m(BAK) -30* dir. 


Doğru Seçenek C 





IFC yi çizelim. A, F, C doğrusaldır. (Neden?) 
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<a 


<a 
FBC ikizkenar dik üçgen ve EBC eşkenar üçgen 


olup IFCI — (FBI ve IEB! —- IECİ olduğundan FBEC 
bir deltoiddir. 


O halde (FEJ 1 (BCJ vex-45* dir. 


Doğru Seçenek D 


14. 





ITAI — ITBİ ve IOA! - |(OCI olduğundan 


— 


m(TAB) -m(TBA) > M(OCA)-a dır. 


m(BTC) -20 ve 
m(BDT) — 4a ve m(BOT) e 4a ise 
m(KOT) — 2a.dır. 


O halde IOT! — |OBI ve (OKJ açıortay olduğundan 
<a 


(OKJ 1 (TB| dir. OKB deo«30* olup 


(OK! - $ -3 cm ve IKBI-3V3 cmdir. 


60 
Taralı alan — Bö0e 7. 6 


9v3 


5 N3 m2 gi 
— 6n— z cm dir. 


2 33V3 
Se 


Doğru Seçenek A 


15. 


D 
tam) 


m(AC) - 2.18 - 369 olup |CDJ| çap olduğundan 
tmm 
M(DKA) — 1809 - 36“ - 144“ dir. 


Doğru Seçenek C 
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16. A(ABCDJ-IEFİIHKİ 
—6-6-36 cm? 





Doğru Seçenek D 


17. Taralı alanlar toplamı 








Doğru Seçenek B 


m(ABD) - mfABD) -a, 
<a 


ABH inde 


18. 


201B-909 ve 
m(ABC) - 909 olduğundan 


— 


m(BAC)-m(CBH)-B dır. 





M(BDO)-a * Bzm(CBD) olup, 


ICDI <ICBI-64410cmdir. 
<M 


ABC de Öklid dik kenar bağıntısından 


102-6(6444X)>104x- 199 


x-- cm dir. 


Doğru Seçenek A 


19. m,zm,m,-—1 


1 


o m-Gi) msi 
tan6O” Hem iy» N3- 5m 


V3-Vöm-m415V3-1-m(V341) 


N3-1 (3-12 
e a 3-1 >—m-2-NV3 





Doğru Seçenek D 








20. 


21. 


22. 


23. 











x*yz4 olduğundan, B(0, 4), C(4, 0) dır. 


Menelaus bağıntısına göre 


1(ODI ICKI IABI LR Ka 
IDGİ “IKBİ *IOAP 1 eğ 711 712 X> 
olup D noktasının apsisi —2 dir. 
Doğru Seçenek C 

z — 4- z4 
a-05-—yt4-0—y A-4,4) 
Aa-15xXx14-0>5X--4 

b-0>y-3 

B(-3,3 
| ) 


ABI VX(—443)24(4—3)2 - N2 brdir. 
Doğru Seçenek A 


Dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları a, b, c 


olsun. Farklı yüzlerin alanları 
ab -10, bc - 10, ac - 9 olup taraf tarafa çarpılırsa 
(abc)? - 10: 10-9 900-302 


(abc) - Hacim - 30 cm? tür, 


Doğru Seçenek C 
Xtr2y-3 —-2(Xt2y)-3.(-2) 
2(2x—y)-—k.2 2x—y-—k 
5x - 3—2k —5y-—6—k 
3 :2k 
“5 1 5 
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24. 


25. 


Genel Tekrar Testi — 4 


A(x.y) noktası 1. bölgede isex>0,y>0 


2 o ve Sik.o 





3> kve k>-6 olup bu iki eşitsizlikten 
3 > k > -6 elde edilir. 


Doğru Seçenek E 





E2y3 6 B 


(CE) /IDAJ çizilirse, m(CEB) — 60* 


A 
A 2 


(CHJ £ (AB) çizilirse 
— — pm 
m(BCH) - 459, m(ECH) -30' ve CHB de 
pd 
ICHI — IHBİ x 6 cm ve CEH de 


6 
LEHI - — - 2V3 em dir. 
v3 


AECD paralelkenar olup |AE| — IDCI > 2 cm oldu- 
ğundan IABI — 8 * 2N3 cm dir. 


Doğru Seçenek B 





IOA12 - (OBI - 1ODI 
42-2:1ODI>1ODI-8cm, 

<a <a 
|CHİ çizilirse CHD « BOA dir. 
IHDI — 2 birim olup 
IOHE < 6 birim ve C nin apsisi 6 dır. 


Doğru Seçenek D 










Cevaplı Genel Tekrar Testleri 


1. (DEYBC, 5. MBAĞ)>909, a 
(BD) açıortay, IBDI — IDCI, 16 
mBAD) z 509, “ z ABI — 12cm, NS 
m(ADB) - 90* * il ACI -16cm OB D Cc 


ise m(ADE) —x kaç olduğuna göre 





derecedir? 

IADI —x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? 
A) 110 8) 115 C) 120 D)125 E)130 

A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


(HEJ 1 (AC) ve 


2. Şekilde N 
DAİ — IDBI A 
ül i 6. ABC eşkenar üçgen, m 
ICA - ICDI, 
— (DHJ 1 (BCI, — E 
M(ACB) - 569 ise B D ç 
Bk Cc 


m(BAC) kaç derecedir? lAE! 10 cm ise 
A) 90 B) 91 Cc) 92 D) 93 E) 95 IBHI <x kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc)4 D)5 E) 6 


3. Şekildeki ABC üçgeninde 


m(ABO) 90, 

m(EDO) —20*, 7. ABC eşkenar üçgen, 
D, B, C doğrusal, (BDI 1 (DE), 

D, E, F doğrusal, IADI—-4cm, 





IDBI - IFAl-iFcı (o P 


olduğuna göre 


IDCI — 10 cm ise 





ICE! -x kaç cmdir? 


— 


m(BAC) —x kaç derecedir? 24 12 
AE B) 5 C) 5 D)5 E) 5 


A) 30 B) 40 C)45 Oo D)50 E) 60 


8. A(1,-2) noktasının 3y—6-0doğ ğ 
4. P(m-3, ms2) noktası koordinat düzleminin ll. böl- ( ) ax *3y oğrusuna göre 


gesinde olduğuna göre, m hangl aralıktadır? simetriği olan nokta A'(-4,3) ise a aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A)—1<m<4 B)-2<m<3 C)-1<m<1 


D)2<m<5 E)-3<m<2 A)3 B)2 O 1 D—2  E- 
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10. 


11. 


12. 


Siyeilde NN 
m(ABC) — 909, 
(ADJ açıortay, 
IBDI-4 GN v 
IDCI <5 cm 


olduğuna göre 
IADIzx kaç cmdir? 


A) 215 C) 4N5 


D) 3V10 


A 14. 


Şekilde 
m(BAC) — 1059, 
M(ABO) — 45", 
(ACI 12cm 
ise 


459 
ga 


IABIizx kaç cmdir? 


E)5Vv2 


D) 6v2 


A)2V3 OoOB)av3 C)5V3 


15. 


Şekilde 
M(ABC) - 459, 
LABI - 6V2 cm, 


IDCI > 10 cm 





olduğuna göre 
ADC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A)30 B) 32 C)35 D) 36 E) 40 


Şekilde 
m(BAC) -90*, 
m(CAD) — 459, 
IABI-8 cm, 


IACI — 6 cm ise 





ICDIzx kaç cm dir? 


A) 10 B) 15 


Cc) 20 


D) 25 E)30 
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13. 


16. 


A 
Şekilde N 
m(ABC) - 909, D 
IDE! - IBE| — !ECİ, N 
I(ADI 4cm, 
IDCI - 9 cm B E 5 
olduğuna göre 
ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 39 B) 38 C)35 D) 36 E) 32 
ABCD kare, DEC eşkenar R N 
üçgen ise 
m(FAB) —x ği 
kaç derecedir? > 
| 

A B 

A) 10 B) 15 Cc)20 D) 25 E)30 


ABCD paralelkena- 
rında 

(AF| ve (BEJ açıortay- 
lar 

ITFI <8 cm, 

ETİ - 15cm, JADI < 22 cm ise 





IFCI kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 


Cc) 6 D)7 


E)8 


ABCD paralelkenar, 
!EBI — 2 birim, 
IDCI < 8 birim, 


<< 


A(AKD) - 24 br? A E 2 B H 





olduğuna göre 
ICHI kaç birimdir? 


A)8 B) 10 C12  D)14  E)16 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 
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Şekilde ABCD dik yamuk, (OD XE 4 Ç 


LEH) £ (ABI, 

m(DAB) z 90", 

lABI — İEHİ — 12 br 

ve A(AHED)-A(EHBC) 
olduğuna göre 


IDE| — x kaç br dir? 


A)7 B)6 > DS E)4 


ABCDE düzgün E 
beşgen, ABF 
eşkenar üçgen ise 


>» 
o) 


m(FCD) sx kaç 
derecedir? Xx 
B Cc 
A) 36 B) 42 Cc) 48 D) 54 E) 66 


Kenar sayısı ile köşegen sayısı toplamı 36 olan 
düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? 


A) 10 B)20 (C)30 D40 E)60 


ABCD dikdörtgen, 
IDHI 4 (CEJ, 
lAEl < 4 cm, 
(EBi —6 cm, 
ADI - 8 cm ise A İ E f© B 


IDHI < x kaç cm dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


Düzlemde bir O noktası veriliyor. 


O noktasından geçen eş yarıçaplı çemberlerin 
merkezlerinin geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Daire 
C) Doğru 
E) Elips 


B) Paralel iki doğru 
D) Çember 


, ABED kare, 


, O merkezli kürenin 


(DKI 4 (CKİ, 
IKHJ £ (ABI, 
IHBI < 4 cm, 
lAHi 9cm 





olduğuna göre 
taralı alan kaç cm? dir? 


A) 100 B) 119 C)120 D)130 E)139 


içine merkezinden 
geçen kesiti taban 
kabul eden dik koni 
yerleştiriliyor. 





Kürenin alanı 367 cm? ise dik koninin hacmi kaç 
cm3 tür? 


A)9r B) t2r C)15 D)20x E)27r 


A2, 1) B(-3, 4) 
Şekildeki d doğrusu dışında bir P(m, m—1) noktası 
alınıyor. (m > 0) 


> —> 

PA ! PB ise m aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
1 1 2 1 

A) 5 B) 3 Cc) 5 D) 5 E)1 


Merkezi M(3,0) odaklarından biri F(0,0) olan ve 
P(7,1) noktasından geçen elipsin denklemi 


aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x242y2 — 6x-9-0 B) x244y2—6—7-0 
G) Xİ42y2 — 3x-30-0 D) X244y7—-3X—32-0 


E) XE4y2-6x-8-0 











Şekilde 

(AB /(CD /(EF, 
m(DCE) 5 3.m(EAB), 
m(AEC) 24 
Verilenlere göre 


BAE açısının ölçüsü OF 
kaç derecedir? 


A) 48 BS50  C)51 


D) 54 


E) 56 


ABC üçgeninde |AH| A 
1 (BC), 

(CKI 1 (ABI, 
AHI — ICKI, 
ACI - 16 cm 


olduğuna göre 


B ii Cc 


lABI nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç 
cm dir? 


A)5 B) 6 Cc)7 D)8 E)9 
A 
D 
9 K 
3 
B C 


a İğ 


Şekilde m(ABC) —- m(DCB) - 909, (KHIJ 1 (BCI, 
IDCI 3cm, İABI < 9 cm, IBCI — 16 cm ise 
IBHI kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 012 D13 E14 


X*mys3zÖ0ve 
2Xx-3y—5-0 


doğruları y * x - O doğrusu üzerinde kesiştikle- 
rine göre m kaçtır? 


A)1 B)2 ©) 3 D) 4 E)5 
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12 18 
G 
B C 


ABC üçgeninde G ağırlık merkezi, 
m(AGB) — 909, (ABI - 12 cm, ACI - 18 cm 
olduğuna göre IBCI kaç cm dir? 
A) 3V11 B) 4Vv11 
D) 6V11 E) 4N15 


C) 5V11 


ABC üçge- 

ninde (AE)J dış X 

açıortay, D 

BD! — 3 birim 

IBCI - 6 birim 6 C 12 E 
ICEİ — 12 birim ve 


M(ACD) < m( BCD) olduğuna göre 


IADI — x kaç birimdir? 


AZ 2 ©3 04 Es 


ABC bir üçgen, 
DEFG bir kare, 
TAHI 1 (BCİ, G F 
AHI — 12 cm ve 
IBCI - 16 cm 

m B (e 
olduğuna göre DH E 


IDE! - x kaç cmdir? 


52 48 
A) > B) 7 


Kenarortay uzunlukları 9 cm, 12 cm ve 15 cm 
olan bir üçgenin en kışa kenarının uzunluğu kaç 


birimdir? 


A)6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 





10. 


11. 


12. 





enel Tekrar Testi — 6 
13. 25x24 4y2- 100 
elipsinin büyük eksen uzunluğu nedir? 
A)2 B) 4 C)5 D)8 E) 10 
Lİ LI 
< K 8 H Z 
m(BAC) — 90* 
G, ABH üçgeninin ağırlık merkezi D 
(AHI 1 (EC), (GKI 1 (BCİ, 14, 12 c 
IGKI — 6 cm, IKHI — 8 cm olduğuna göre 
— 8 6 
Çevre (ABH) kaç cm dir? 
A) 75 B) 72 C68 D)64 E)62 
B 
A Xx 
Şekilde m(DAB) — 909, m(ABD) - m(CBD), 
IBCI 6 cm, IDCI - 10 cm, 
ABCD paralelkenar, D ç 
A IADI - 8 cm ise IABI — x kaç cm dir? 
m(AEB) - 909, 
(BEJ açıortay, © A)8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14 
<< 
A(ADE) - 12 cm? 
ise A(ABCD) kaç /) 
cm? dir? A B 
A) 28 B)36 OoO(C)39 D)48  E)54 ağ 
15. ABCD dikdörtgen, 
(KL) / (ABI, 
(FEJ / (BC) dir. 
A(KPFD) - 4 cm?, 
ABCD ve EFCA D e 5 
i e) A(PLCF) - 18 cm“ ve 
birer dikdörtgen, 3 
IBFI — 8 cm, A ci F A(EBLP) - 32 cm“ ise 
B 
(EBI < 18 cm fi A(AEPK) kaç cm? dir? 
olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 264 B) 288 C) 296 D) 300 E) 312 
| D C 
| 16. ABCD yamuk, 
İ 
AD) / (CET, 
ABCD kare, (AC) köşe- m ç Ta 
gen; D, F, E doğrusal, LABI < 10cm, 
mBFE) - 50* TE LAE| < 4 cm, 
olduğuna göre A(AECD) - 24 cm? i i Z 
m(CDE) - x kaç dere- Verilenlere göre 
cedir? NS 
A 8 ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E)30 A) 48 B) 42 C) 40 D) 36 E) 32 
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17. 


18. 


19. 


20. 








ABCD paralelkenar, Ra e 


IABI-6 cm, 
IDEl - 4cm, 
IECI -8 cm 
olduğuna göre A E B 
A(ABCD) kaç cm? 
dir? 

A) 3V17 

D) 6V15 


D Ç 


ABCD ve EBFK birer kare, 
AE! - !EBI, 
IBCI 8 cm 


olduğuna göre 





pa 
A(DEK) kaç cm? dir? 


A)4 B)6 c)8 


ABCD dik yamuk 
m(DAB) z 90, 
IDCI 5cm, 
JABI < 25 cm ve 
1BCI 29cm 


olduğuna göre 
yamuğun alanı kaç cm? dir? 


A) 275 B) 285 C)290 D)305 E) 315 


Şekilde (PA, A da A K 
çembere teğet, 


(PA /(CDJ c 
lam lam B 
m(BD) - m(DG) P D 
tam 
ve m(AKC) - 1509 olduğuna göre 


— 


m(APC) — x kaç derecedir? 


A)20 B) 25 C)30 D)35 E) 40 
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21. 


22. 


24. 


25. 


Şekilde 
(AB) çap, IAPI - 2cm 
IPBI-8 cm 
olduğuna göre 


P noktasından geçen 
en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? 


A)6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 


Bir üçgenin Kenar uzunlukları a birim, 6 birim ve 
10 birimdir. 


Buna göre la — 3 # la — 161 ifadesinin eşiti kaçtır? 


A)10*a B)114a Cc) 12 
D) 13 E)2a4 13 

(ABI - 6cm, 6 
IBCI 8 cm 

Küp biçimindeki tahtadan A 

şekildeki gibi küçük bir 

küp blok alınmıştır. 

Kalan cismin hacmi kaç B 8 C 
cmitür? | 

A) 534 B) 504 Cc) 492 D) 464 E) 384 


Yarıçapı 6 dm olan bir küreden kesilen bir dilimin 
merkez açıs) 759 olduğuna göre bu dilimin hacmi 
kaç cm? tür? 


A) 45x B) 54n C60n D)72rn E)75n 
İl 

t bir reel sayı olmak üzere 

x-3t—4 

yz6tr4 


parametrik denkiemleriyle verilen doğrunun ko- 
ordinat eksenleri Ile sınırladığı bölgenin alanı 
kaç birimkaredir? 


A)30 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 








(AB /1CD, 


m(EAB) 409, 
m(FCD) > 509, 
m(CFE) - 2B ve 


— 


m(AEF) - 38 ise 
B kaç derecedir? 


A) 50 B) 54 


ABC üçgeninde 
JEA| — EDİ ve 


— 


m(ACB) x M(DEB)-40' 
olduğuna göre, 


m(ABC) 2x kaç 
derecedir? 


A) 120 B) 125 0130 D 





ADC üçgeninde m(BAC) — 90“, 
mM(ACD) -a, 


M(ADC) —-2a ve 
IBCI - 20 cmise, IAADIzx kaç cmd 


A) 5 B)7 c)8 D) 


Şekilde (ABJ | (BC), 
(AE) 1 (ED), 
(CD) 1 (ED), 
İAEl -2 cm, 
IBDI - 6 cm, 


Alan(ABC) - 24 cm? dir. 


72 


ir? 


10 








E)80 


E) 15 


Yukarıda verilenlere göre JAB! - x Kaç cm dir? 


A)3 B)4 ©) 5 D) 


6 


E)7 
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Şekilde e 

m(ABO) —90*, Dp 
abezZ' 8 

LADI 12 cm, 6 
!ABI <8 cm ve o 

IDCI <— 6 cmise, 


a nın alabileceği değerlerin toplamı kaç cm dir? 


A) 24 B) 22 C21  D)18 E) 15 





ABC üçgeninde m(BAC) — 909, 
1BDi — IDCI, (ADI 1 (BEJ, IHEl - 4 cm ve 


IBHI - 9 cm olduğuna göre, IHDI — x kaç cm dir? 


15 13 55 iy 5 


mE of mg Eş 


Şekilde ABCD bir dörtgen, 
M(DAB)-m(CBA) - 909 
(CH) 1 (BD), 

lADI — IBHI -8 cm, 

IDHI <9 cm ise 

IDCİ sx kaç cmdir? 


A) 4V26 B)3V21 
D)3v30 E) 2141 


FI 
ali 


Cc) 3v34 


ABCD dikdörtgen, 
JAR) 1 (EF), 

!IDFI 4cm, 
IADI—-6cm ve 
IEBI < 2cm ise 





A(EBCF) kaç cm? dir? 


A) 78 B) 66 


C) 48 


D) 39 E)35 











10. 


11. 


12. 








n 13. 


B5H 16 G 
ABC üçgeninde (AHJ 1 (BC), IBHI — 5 cm, 
ICHI — 16 cm ve IACI — |ABI $* 7 olduğuna göre, 


IABI # ACI kaç cm dir? 


A) 35 B) 33 c)32 D) 30 E) 28 
A 
9 14. 
D 
12 
B Cc 
ABC üçgeninde (BD)| açıortay, 
IADIz9 cm, 
IDCI < 12 cm ve İABI4IBCİ - 35 cm ise, 
IBCI kaç cm dir? 
A) 12 B) 15 C) 18 D)20 E) 24 
A 
15. 
B 10 H 14 G 
<— — 


ABC inde m(BAC) — 909, G ağırlık merkezi , 
(GHJ 1 (BC), 1BHİ - 10 cm ve ICHİ — 14 cmise, 


IGHI — x kaç cm dir? 
E) 217 


D) 3v3 


A) 1 B)2 Cc) 23 


Şekilde A(3,1), B(4,6) nok- 
taları veriliyor. 

IPAIHIPBI toplamının en 
küçük olması için P nok- 


tasının ordinatı kaç olma- 
lıdır? 





25 
A) 7 


Genel Tekrar Testi — 7 


16. 





B 4 D 6 C 


ABC üçgeninde m(BAC) - 90', 
lABI — ADI > x cm, IBDI — 4 cm ve 


IDCI - 6 cm | olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 2N5 B)3V5 C)2V6 D)3v6 E)4v2 
A 
12 10 
D E 
X 12 
B | Cc 
Şekilde m(ABE) — (ACD), JAEl <« 10 cm ve 
lADI — İECİ $ 12 cm olduğuna göre, 
IBDI — x kaç cm dir? 
19 19 19 5 
Az B) 5 0) D)5 E)5 
İ 
n E 
D 
15 ” 
B 20 C 


GT 


Şekilde m(ABC) - 909, (BEJ 1 (CE), 


1ADI — IDCI, |ABI — 15 cm ve IBC < 20 cm ise, 

ICEİ - x kaç.cm dir? 

A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E)20 
O merkezli (AB) çaplı o 9 ç 
çemberde AECD dik- 

dörtgendir. 6 

IADI 6cm ve 

EBİ - 4 cm ise, A O Ea ? 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A)7,5 B) 7 C) 6,5 D) 6 E) 5,5 
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17. 


18. 


19. 


20. 


ABCD ve DKFE birer 
karedir. 

Karelerin alanlarının 
toplamı 116 cm? ve 


IFLI — 14 cm ise 
A(ALKD) kaç cm? dir? 


A) 30 B)36 (o C)40 


Şekilde A merkezli çeyrek 
çember ile O merkezli 
yarım çember veriliyor. O 
merkezli çember (CAJ na A 
noktasında teğettir. 

IAC! - 8 cm ise taralı 


alanların toplamı kaç cm? dir? 


A)8 
D)n4*12 


B) 12 
E)2n*8 


Şekilde dik koninin 
yüksekliği (PNJ, koninin 
hacmi ise 1627 cm3 tür. 
Koni içine yerleştirilen dik 
silindirin taban dairesi 
koninin taban dairesi üze- 
rinde olup merkezleri 
aynıdır. 


IPMI z2.cm ve 


IMNI — 4 cm ise 
silindirin hacmi kaç 7 cm? tür? 
A) 12 


B) 18 Cc) 20 


(PA çembere 

A noktasında 
teğet, 

ABI — ICBI, 
m(ABC) - 80* ve 
M(APC) - 559 ise 


m(DCB) kaç derecedir? 


A) 90 B) 95 C) 100 


A 








D) 24 


D) 105 











E) 36 





E) 110 
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21. 


24, 


25. 


enel Tekrar Testi — 7 





Köşegenlerinin uzunluklarının toplamı 
1413 cm ve çevresi 20V3 cm olan bir eşkenar 
dörtgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 72 B) 66 C) 64 


D) 52 


E) 48 


m(ABC) 909, 

A ve C merkezli 
çember yayları K 
noktasında kesişi- 
yor. 

lAB! - 15cm, 





20 
IBCI - 20 cm olduğuna göre 


K noktasının (AC) ye olan uzaklığı kaç cm dır? 


A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 15 


Şekilde verilenlere 
göre K noktasının 
apsisi kaçtır? 





(3a — 1) x * (b * 2)y — 10 - O doğrusu Ox eksenini 
A(2, 0) noktasında, Oy eksenini B(0,1) noktasında 
kesiyor. 


Buna göre, a — b farkı kaçtır? 


A) -8 B)-6 0-4 DE E) 10 


16x2425y2 -400 elipsi üzerindeki noktalardan 
apsis eksenine inilen dikme parçalarının orta 


noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir? 
A) 12x2425y2-300 B) 8x24-25y2-200 
C) 4x2425y2-100 D) x2425y7-25 


E) X4y7—1 














(ABI — |ACI, 
IDAI — 1DBI, 


m(ACB) — 759 
olduğuna göre 


x - y kaç derecedir? 


D 
B eN 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 


Şekilde A 
m(BAC) - 909, 9 12 
IABI -9 cm, 
LACI- 12cm, OB Yi 
ICDI - 15 cm 

X 15 
olduğuna göre 

D 


IBDI  x aşağıdakilerden hangisi olamaz? 


A) 16 B) 18 C)20 D) 25 E)30 
ABO in inde 

m(BAC) - 90», 

(DH) 1 (BCİ, 

IBHI — ICHI, 

LADI <3 cm, c 
IDCI 6cm 


ise 

IBC! kaç cm dir? 

A) 93 B) 8v3 Cc) v6 
D) 6v3 E) ey2 


Şekilde 

m(ABC) - m mCBE), 
mDEB) —90', 
IBDI — 4 IDCI, 
IABI 4cm, 


IDE! 6 cm ise 
ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 18 B) 16 C) 15 D) 13 E) 12 





— IBF) ve (CF) 


A 
ABC inde G 


merkezi, 
3IFKI — IBCI 
21DE| — ABI 





A 
A(ABC) - 108 cm? olduğuna göre, 
A A 
A(GED) * A(GFK) toplamı kaç cm? dir? 
A) 40 B) 36 Cc)32 D)30 E) 24 


A 

ABC inde 

IABIi 9cm, 
LACI — 12. cm, 
IDCI < 2 1BDI B ik c 
ise 
lADI nin alabileceği kaç tane tamsayı değeri var- 
dır? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


A 
ABC inde 


açıortay, 
(DE) //(BCI, 
IBDI-2cm, 
IADI—3.cm, 
IBCI — 10 cm ise 





IAEl-x kaç cmdir? 
A)6 B) 7 Cc)8 D) 9 E) 10 





M(BAC) — 90*, (CEJ açıortay, (FD) / (EBİ, 
IFDI - 5 cm, İARI - 6 cm, IFEİ — İFCİ ise 


IAFI — x kaç cm dir? 
| 
A3v2 B3vV3 Cjav2 Dav5 E)jav5 








10. 


11. 


12. 




















enel Tekrar Testi — & 
ABCD paralelkenar, DJE ie G 13. dıld, 
LAFI - 10 cm, damda < (A), 
IECI 12cm, B(-6,0), 
Alan (FBCE) 7 4'S€ (0-4, 
A 10 FxB D(-2,0) ise 
IFBI - x kaç cm dir? taralı alan kaç 
birimkaredir? 
A)1 B)2 c0)3 D) 4 E)5 
A)1 B) 1,5 o)2 D)3 E) 3,5 
ABCD dik yamuk, 
(AEJ 1 (BC), çe : 
BE! — |ECİ, 14. ABCD dikdörtgen, p > 
ADI <x (DH) 1 (CE), © 
ABI Xx42, (CHİ > IEHİ, © : 
1 
IDCI < 6 cm dir. IEBIi — 6 cm, 
CI1 
Yukarıda verilenlere göre, EAB üçgeninin alanı : em A E 6 B 
kaç cm? dir? olduğuna göre 
A) 10 B)15 o(C)20 DJ25 E)40 IDCI < x kaç cm dir? 
A)9 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 18 
Analitik düzlemde M 
merkezli çember ek- 
ğ D 4 
senlere B ve C nok- 195 AE00 yanyna > 
aşa 150* 
talarında, m(CBA) - 609, 
(ADİ ye E nokta- ALE 8 
sında teğettir. aşk 
pa IDCi-4cm, 604 
m(OAD)  60* ve A 2 OB 
I(CBi < 8 cm ise 
!IOAl - 2 cm ise 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? Ml emrelez 
A1 v3 B)2 4 v3 O) 34 v3 A) 12 B) 15 Cc) 18 D) 20 E) 24 
D)44 v3 E)54 v3 
| 
16. ABCDEF düzgün E K D 
altigen, K ve L orta 
ABCD paralelkenar, — Ni noktalar, K, L, P 
(BE! — 2ICEJ|, doğrusal P,A,B 
E doğrusal, 
IDFI — |FEİ dir. 
IKLI <6 cm dir. 
A B 


Yukarıdaki şekilde ADF üçgeninin alanı 9 cm? oldu- 
ğuna göre, ABEF dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 15 Cc) 18 D) 21 E) 27 
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Yukarıda verilenlere göre, APL üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)1 B) V3 c)2 D) 213 E)3 











17. 


18. 


19. 


20. 











O merkezli yarım çembere, JEF| D noktasında te- 
tam tam 


ğettir. m(DC) < m(BC), m(OCA) - 359 ise 


m(DEB) kaç derecedir? 


A)30 B) 35 Cc) 40 D) 45 E) 50 


D 


da 25 B 


JAB) çaplı yarım çemberde, DC C noktasında çem- 
bere teğet, JAD) 1. (DC), 
IADI - 9 cm, IABI - 25 cm 


Yukarıda verilenlere göre IBCI kaç cm dir? 


A)20 B)18 C)15 D)13v3 E)10v2 
T 
e 


(AB| çaplı yarım oçemberde A, B, C doğrusal, 


|CT, T noktasında çembere teğet, 
am” am” . 
IKTI — IKBI, m(ABT) — 50* olduğuna göre 


Xx #* y kaç derecedir? 


A)20 B) 25 Cc) 30 D)35 E) 40 
Şekil bir dik silindirin o Agi .B 
verilen taban daire- 
lerinin merkezi O ve 
O'dür. İc 
M(OCA) — 909, 4 
E A D 
IDCI 4 cm, 
!BCI - 6 cm ise 
silindirin hacmi kaç x cm3 tür? 
A) 96 B)120 C)130 D)144 E)150 





Genel Tekrar Testi — 8 


21. 


23. 


24. 


25. 


Bir yüzünün alanı 9 cm? olan 3 eş küp, üst üste 
konularak dikdörtgenler prizması elde ediliyor. 


Bu prizmanın cisim köşegeninin uzunluğu kaç 


cm dir? 

A) 3v11 B) 310 Cc) 6y2 
D) s3 p 2y11 

ABCD kare, 


IDHJ 1 (EC), 1BKJ £ (EC), 
IHKI — IKCI, İEHI — 2 cm, 


Yukarıda verilenlere göre, 





karenin alanı kaç cm? dir? 


C)49 D)GA 


E) 80 


A) 25 B) 36 


2x—3y-3 ye x-2y 1 doğrularının kesim nok- 
tasından geçen ve y - x doğrusuna dik olan 
doğrunun denklemi nedir? 


A) x—y-4 
D)x4y>8 


B)2X-y-3 C)x-2y-4 


E)x*yz4 


Xey? 36 çemberi üzerindeki noktaların or- 
dinatlarını 7 oranında bölen noktaların geometrik 


yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x2 4 y? > 118 

C) x2 4 4y2-118 
E) x2 4 4y2-136 


B) x2 4 2y7-28 
D) x2 4 2y2-36 


2x—4yık-0 
2X4*3y—2k-3-0 


doğruları Oy ekseni Üzerinde kesiştiklerine göre 


k kaçtır? 
8 8 13 
A)-5 B) -53 0)-5 
11 12 
D)-—E E)—g 








Şekilde 

M(ABC) - mECD), 
mDCE) > 459, 
Yukarıdaki verilere 
göre, 

m (FAB) z—Xx 


kaç derecedir? 


A) 165 B) 150 C)145 D)135 


A 
ABC nin kenarları arasında 
a?—b?2-44, a-b-4 





E) 125 


bağıntıları bulunduğuna göre cinin alabileceği 


tamsayı değerlerin sayısı kaçtır? 


A)4 B)5 C)6 D)7 


m(BAC) — 909, 
lABI — ADI, 
IDCI <2 cm, 


IBDI - 16cm 


16 
Yukarıdaki veri- 


lere göre 
A 
Çevre (ABD) kaç cm dir? 


A) 48 B) 45 Cc) 42 D) 40 


â 
ABC inde 
m(ACB) - 60, 
ADI - !BDI, D 
IECI 4cm, 
IBCI - 12 cm, 
LAEl — 16 cm ise B 12 


IDEl—x kaç cmdir? 


A) 8v3 B)7V3 C)8 D)7 





E)8 


E) 36 
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A 
ABC inde (BNJ ve > 


(AD) açıortay, 
| 
B 


IANI -8 cm, 
INDI — 4 cmise 


IBDI kaç cm dir? 


A) 3V6 B)2VN3  C)al& D)2V5 E)2AV6 
A 

ABC inde 

(BEJ m (ADJ <4K), 

(BEJ 1 (AD), 


!AE| — İECİI - 6 cm, 
IBDI - IDCI-8 cm 





olduğuna göre IABI—x kaç cmdir? 


A2V6 OB3V5 C)aN5 D)4V6 E)6v2 
m(ABC) — 909, N 
AE! — |ECİ, 
IBDIz2cm, x E 
IDE| - 19 cm, 
IBC - 12 cm D 

R a 2 
olduğuna göre El 

B 12 C 

IADIzx kaç cmdir? 
A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 13 
Şekilde 
!AKI — IDKI, 
IDB! — IBCI, 
IAEL-4cm, 
!ECI-6 cm, 
IKE| - 2cm ise 





IKBI—x kaç cm dir? 


AP BE © 











10. 


11. 


12. 








A 


ABC eşkenar üçgen, 13. 


m(CAD) - 159, 
LADI - 6V2 cm 
olduğuna göre 


8y2 


N CcC 
A(ABC) kaç cm? dir? 


B) 15V3 C) 123 


E) 9V3 


A) 16Vv3 
D) 10V3 


m(ABC) 909, 
(CKJ açıortay, 
(PH) 4 (BC), 
IBHI — ICHI, 
IPHI 4cm, 
ACI > 16 cm ise H Cc 


A 
A(AKC) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 48 


C) 56 


D) 60 E) 64 


âÂ 
ABC inde G 
ağırlık merkezi, 
(GEJ / IBC), 
olduğuna göre 





â 
MEGER) oranı kaçtır? 


12 
A) 


m(BAC) — 909, 


AY, 
G ağırlık mer- 5 D 
kezi, . 
(AE) 1 (BD), 
NE > 


IAGI - 4cm ii E 


olduğuna göre 
ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


B) 16V2 Cc) 18v2 


E) 24V2 


A) 12v2 
D) 20V2 
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Genel Tekrar Testi — 9 


14. 


15. 


A 16. 


M(ABC) - 909, 


IEC! <3 cm, 
(ABI — |IDCI|— 12 cm, 
IAE| — 15 cm ise 





âÂ 
A(EDC) kaç cm? dir? 


A) 18 B)15 C)12 D)10 E6 


âÂ 
ABC inde 
(BCJ 6 eş parçaya 
bölünmüştür. 
lADI — IDCİ ve B 





DEF üçgenihin alanı 6 cm? olduğuna göre 
ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 72 B) 48 Cc) 44 D) 40 E)32 


Şekilde ABCDEF... nokta- 
ları bir düzgün çokgenin 

köşeleridir. 
m(BKC) - 20" ise 


üçgenin kenar sayısı 
kaçtır? 





A) 20 B) 18 C) 16 D) 12 E)9 


ABCD parelelkenar, 
(DB| köşegen, 
M(ADB) —- 90f, 








JADI 12cm 
ICHI < 13 cm 
IDHI - 11 cm| olduğuna göre, 
PAEen oranı kaçtır? 
A(AHB) 
32 32 33 26 22 
A) > B) 5 Cc) 5 D) 5 E) 5 








Genel Tekrar Testi — 9 


17. 


18. 


19. 


20. 





N D 15 C 
ABCD parelelke J 
nar, 
(CEJ açıortay, 
IBCIi 12cm, 12 
IDCI > 15 cm, ” 
> E B 


lECI - 16 cm olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
C) 605 


B) SOV5 
E) 80v5 


A) 48V5 
D) 72V5 


ABCD kare, 
(OHI 1 (BH, 
ICKI 2 IKBI, 
lABI 6 cm 
olduğuna göre 


A 
A(KBH) kaç cm? dir? 


ABCD dikdörtgen, ALFE 
kare, 


IFKI — IFPI, 
IKCI > 1 cm, 
IDELl <3 cm, 
IAEL-6cm 


olduğuna göre 


A(DEFK) 4 A(FLBP) kaç cm? dir? 


A) 60 B)54 C)50 |D)48 o E)36 
ABCD dik yamuk, D 4 C 
(ACI 1 BD), 
IDCi 4cm, 
IABI—9 cm dir. 
A 


9 
Yukarıdaki verilere göre A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 36 Cc)39 D) 42 E) 45 





ia 








21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


16x24-25y2—-64x-50y—-311-0 elipsinin odakla- 
rından birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (0.1) 
D) (5,1) 


B) (-1,0) 
E) (1-1) 


C) (-3,-1) 


A 


NN 


SI 


<İ 
2 


IPA ve (PB çembere A ve B noktalarında teğettir. 
MAPC) <m(BPC)-m(BPD) 

mPCB) 309 ise 

m(PDC) — x kaç derecedir? 

A) 75 B) 80 C)85 


D) 90 E) 105 


Köşeleri AĞI, -1), B(2,3), C(4,6) olan üçgenin 


(BC ye ait yüksekliğinin uzunluğu kaç birimdir? 


A) yAS B) y13 c) yi 
D) V10 E) v7 


> 
A (1, —-2) vektörüne paralel olan birim vektör 


(83) 


aşağıdakilerden hangisidir? 


NfJ 


e) 


Küre biçiminde bir cisim 4 kg boya ile boyanabiliyor. 


Cisim, merkezinden geçen bir düzlemle iki par- 
çaya ayrıldığında elde editen parçalar kaç kg 
boya ile boyanabilir? 


A) S5 B) 5,5 C)6 D)6,5 oOE)7 

















Şekilde 
IFAİ — IFDI, 


M(DEC) -a, 
M(DCE) - 20 





Yukarıdaki verilere göre m(EBA) — x kaç o dır? 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
ABC eşkenar üçgen, A 

lABI - ACI —a, 

lADI — b, a > 

IBDI —c, 

ICDI -d ve 

c <dolduğuna göre, Z c D d © 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Aja<d B)b<c C)a<b 
D)b<a-c E)b<csd 


m(ACB) - 909, 
M(BAC) - 15, 
m(DBC) - 309, 


lAKI — IBKI, 
IKHIJ 1 (BDI, 
IKHI - 4 cm, 





â 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
A)20 B) 18 C) 16 D) 12 E)8 


ABC eşkenar üçgen, A 

IDHJ 1 (ACI, X 

IBDI -3 cm, H 

IADI 7cm 

olduğuna göre, B C 


lAHI  x kaç cm dir? 


AZ 4 OB 


MIS 


B)5 93 
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< 


Şekilde; B 
(AE) dış açıdrtayı, 
(AD) dir. 


IECI-3 cm, 

ICDI — 12cm 

olduğuna göle, 

lacı oranı Kaçtır? 
3 5 

A) 5 B) 5 

â 
ABC inde, 


m(BAC) - 90”, 
G ağırlık merkezi 
IGHI 1 (BGI, 


IHCI kaç cm dir? 
A) 12 -V3 
D)8 4 4V3 


ABI — |ACI, 
D,A,B noktaları 
doğrusal, 
(DF) 1 (BC), 
IBCI < 16 cm, 
IEFİ -3 cm, 


Ğ nın iç açtortayı 


İN 


B E3C 


12 D 


A 
A 
B H Cc 


m(ACB) — 15P, IAGI < 8 cm olduğuna göre, 


B) 121344 
E) 8V3 


<< 
A(ABC) - 56 em? ise B 


IDEL — x kaç cm dir? 


A)4 B)5 


Şekilde; 
m(BAD) -m(CAD) 
m(ADC) - 909 
JABI — |IBDI—5 cm, 
IDCI - 8 cmise 


IADI kaç cm dir? 


B)5 


A)4 


C)6 


A 


5 
B 
5 


D 


C)6 


C) 124213 


A 


D 
Xx 
E 
F Cc 
D)7 E)8 
Cc 
8 


D)7 E)8 








Genel Tekrar Testi — 10 


A 


10. 


11. 


12. 


Şekilde; 

A 
ABC inde, 
m(ABC) - 909, 
G ağırlık merkezi, 
(GHJ 1 (BC), 


(ABI - 9 cm, IHBI — 4 cm olduğuna göre, 
A 
A(GCH) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 


Şekilde; 
M(BAD)-m(BGA)-909, 
!ABI — !ADI, 

IACI -4cm, 

IBCI - 8 cm ise 


ICDI — x kaç cm dir? 


A) 3v2 B)4V2 Osv2 |D)4 

il D 10 
ABCD dik yamuk; 5 
(CEJ açıortay, 
IDCI <IEBI-10cm, Oo 
lAE| - 4 cm ise - 

A 4l(E 

JADI — x kaç cm dir? 
A) 2v21 B) 3V15 
D) 4V21 E) 3Vv14 
ABCD kare; 


E kare düzleminde bir 


nokta, 
M(DEA) - 90' ve 
IAE(-8 cm ise 
A 
A(EAB) kaç cm? dir? 


A) 40 B)36 OoOC)32 


D)30 








E) 10 


E)3 


VA 


C) 2115 


E) 28 
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13. 


14. 


15. 


16. 





10 C 5 
Şekilde; IBDi— |EFİ < 6 cm, 
IADI-3cm,İCF! 5 em, 
1BCI — 10 cm olduğuna göre, 


IDEL — x kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 


Şekilde; A 

JAEJ açıortay, 8 

(AE) / IDF), D 
/BE| — !EFİ, â 
ADI - 8 cm, 

IDCI <4cm, 

IKEl < 1cm ise 


w 
m 
n 


IBCI kaç cm dir? 


A) 6V10 
D) 5V6 


C) 4N6 


Şekilde; A 
IADI 4cm, 

IDCI1-3 cm, 12 

ABI - 12cm, Dn 
IBCI 13 cm 
olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


D) 24 


A)30 B) 28 C) 25 E)20 


ABCDEF 
düzgün altıgen, 
IKDI — IKCI, 
IABI 4cm 
olduğuna göre, 


A(ABKF) kaç cm? dir? 





B) 13V3 
E) 9N3 


A) 14N3 
D) 103 














enel Tekrar Testi — JO 


C 


17. ABCD dikdörtgen; 


18. 


19. 


20. 


m(EFC) - 909 , E 
IDEİ - 2 cm, 
!AFI—-4 cm, 


Rl O 


IBCI 8 cm ise 
A(EFCD) kaç cm? dir? 


A)80 B) 72 C) 68 D) 64 E) 60 


ABCD yamuk; 
lADI - ICBI - 6 cm, 
IDCI -2 cm, 


IABI - 10 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 
B) 8V6 Cc) sv5 


E) 12V5 


A) 7V6 
D) 10V5 


Analitik düzlemde A(2, -1) noktasından geçen ve 
> 
B -(3, 1) vektörüne paralel olan doğrunun denk- 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)yzx-—2 B)3y—x:3-0 
C)3y41x-5-0 D)y—-3x 47-0 


E)3y—x4:5-0 


ABCD eşkenar dörtgen; 
(DHJ 1 (AB), 

IHBI -3 cm, 

IBCI < 6 cm ise 


<< 


A(DHC) kaç cm? dir? 


B) 9V3 
E) 6V3 


A) 10V3 


Cc) 12 


D) 10 
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21. 


22. 


23. 


25. 





O merkezli çember yayı; B, C, D noktalarından ge- 
çiyor. 
JEC, C de çembere teğet, 

aj tm tm 
m(BOD) — 909, m(CF) < m(FD), 
m(ODC) - 70* olduğuna göre, 


m(OBE) — x kaç derecedir? 


A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55 
<< XB 
E A B 
(AB) çaplı yarım çemberde; 
(ABI - 21CDI ve IECİ - V3 1CDI ise 
& — B kaç derecedir? 
A) 120 B) 105 Cc) 90 D) 75 E) 72 


Yanal alanı 16x cm? olan bir dik silindirin taban alanı 
64n cm? dir. 


Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm dir? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 


x2-3y7-3 hiperbolünün asimtotları arasındaki dar 
açı kaç radyandır? 


r 
8 E) 15 


Bir dikdörtgenler prizmasının farklı yüzlerinin alanları 
sırasıyla 12, 18 ve 24 cm? ise bu prizmanın hacmi 
kaç cm3 tür? 


A) 48 B) 64 Cc)72 D) 96 E) 108 








â. A N A 
1. OABCinde 4. ABC eşkenar üçgen, 
m(ABC) — 909, K iç açıortayların kesim 
mM(ACB) < m(BABE), noktası, 


m(CAD) - m(EAD) (KHJ 1 (BG), IKHI — 2 cm 


7 pa z — pa B H C 
olduğuna göre; ĞC D E B olduğuna göre 


N 
? 
m(ADB) — x kaç derecedir? ÇABG) kaç cm dir? 





A) 30 B)37,55 C)45 OD)GO  E)75 A) 10v3 B) 1213 o) 14v3 
D) 15v3 E) 16v3 
2. ABC üçgeninde A A 
16 5. ABCinde 4 
3IBDI — IDCI, 8 a K 
m(BAC) - 909, 
ABI <8 cm, m 
(AHJ 1 (BC), 
ACI - 16 cm ” 
(AK) 1 (ACI, 
olduğuna göre, | B 2N5 H 
IBHI -2V5 cm, 
IADI  x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? lAKI > 4 cm olduğuna göre 
A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 IKCI — x kaç cm dir? 
A) 20 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12 
A 
3. 
E 6. dı,/d, 
(BD| 1 (AE), 
Ğ ICDI4 cm, 
ICE1-6 cm 


m(ABC) — 909, |ADI — AET, (CEJ açıortaydır. olduğuna göre; 





IDE! — 2cm ve ICDI — 15 cm olduğuna göre 


A 
2 
ACE üçgeninin alanı kaç cm? dir? Alan (ABC) kaç cm” dir? 


A) 34 B)32 (C30 |D)28  E)24 A)9 B10 Gız Diş E)15 
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B 4 D 


X 





E 


9 


ABC üçgeninde m(BAC) - 135' dir. 


M(DAE) - 90“, IADI — JAEJ, IBDIi — 4 cm, 


IECI > 9cm ise IDE! - x kaç cm dir? 


A) 6V2 


D)8 


Şekilde 


lADI <—ICEl 4cm, 


B) 5V2 


E)6 


nel Tekrar “Testi — 11 


Cc) 5v3 


10. 








m(ACB) - 259, m(DAC) - 359, 


M(ABC) — 60* olduğuna göre 


aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) JABI <JADI 


C) IBDI < IDC 


E) !ACI < (ABI 


B) IBCI < JACI 


D) IDCİ < JABI 





IFCI (BEl 6cm, 

IDBI — 8 cm ise 

LAFI <x kaç cm ; 
Şekilde !ADI & IBDI, 

dir? 
ALI <İLNI < İNCİ, 

A)3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E)5 IBE| — İEFİ <İFKI — IKCI ve 

A 
A(ABC) - 96 em? ise 
A(ADKL) kaç cm? dir? 
A) 40 B) 44 C) 48 D) 52 E) 56 
A 
D 
B E C 


12. Asal eksenluzunluğu 8, odaklarından biri F(5,0) 


IBA! — IBDI — IBEİ, IEDİ > IECI ve m(ABC) - 70“ olan merkezli hiperbolün asimptotlarından biri- 


nin eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 


olduğuna göre m DEC) — x kaç derecedir? 3 1 o- 


İN 


A)120  B)115 C)110  D)105 E)100 
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13. 


14. 


15. 





8 | 
l 


ABCD paralelkenar, IFBI — IFCI|, 
A(ABCD) - 120 cm? olduğuna göre 


IDEİ — !ECİ ve 


A(AKED) kaç cm? dir? 


A)72. . B)70 C)66 (D)68 O E)60 


AN, 1 


m(DBL) — 72' olduğuna göre çokgenin kenar sa- 
yısı kaçtır? 


A)8 B)9 Cc) 10 D) 12 


E) 15 


ABCDE düzgün 
beşgen, FAB eşkenar 
üçgen, E, F,K 
doğrusal olduğuna 


göre; 


m(BKE) kaç 


derecedir? 


A) 68 B)78 (O(C)79 | D)80 


E) 88 
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16. 


17. ABCD paralelkena- 


18. 


Genel Tekrar Testi — 11 





ACI, 3) 





— — 
Şekildeki verilenlere göre A . AB skaler (iç) 
çarpımı kaçtır? 

A) -10 


B) — Cc) -4 


D)2 


E)6 


rında, |ABJ 4 eş 
parçaya |DCİ 3 eş 
parçaya ayrılmıştır. 
Taralı alan 97 cm? 





olduğuna göre; 


Alan (ABCD) kaç cm? 

dir? 

A) 272 B)284 O(C)300 D)312 E)318 
D 


Şekilde, O merkezli çembere (PA, A noktasında; 
büyük çembere (PD|, C noktasında teğettir. 


IPAl — (X 4 3) cm, IBCI > 4 cm, IDCI <« 8 cm olduğu- 
na göre IPBI kaç cm dir? 


A) 6.5 B) 6 C) 5,5 D)5 E)4 














19. 


20. 


21. 





enel Tekrar Testi — 11 


D E 5G 
© 

4 

A B 


ABCD dikdörtgen, (BHJ 1 (AE)J, IEHIXtECİ-2 cm, 
IBHI — IBCI — 4 cm olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)30 B) 28 C)24 D) 20 E) 16 


ABCD eşkenar dörtgen, 
IABI — a ve P noktasının 
kenarlara olan uzaklıklarının 


toplamı b olduğuna göre, A B 


eşkenar dörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


Aya.b 3) 5? EE 
ab 


D) 5 E) 2Zab 





A2, 0) 


M(ABC) — 90*, A(-2, 0), B(O,a), 


C(c, 0) veasc 12 birim olduğuna göre; 


AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A)x4y-4-0 B)x42y—8-0 


C)2x43y—4-0 D)2x—y44-0 


E)2x—y—6-0 
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22. 


23. 


24. 


25. 





— 
dı:2x4y-3-0,d,:x-4y43-0 


da :ax $ 6y/- 2 - O doğruları veriliyor. 


Bu üç doğrunun ortak bir noktası bulunduğuna 
göre a kaçtır? 


A)-6 B) —5 0-4 D)— E)-2 


ABCD ikizkenar 


yamuk, 


(CHJ 1 (AB), 





ICHI — AHI £ 8 cm 


olduğuna göre 


A(ABCD) kâç cm? 
dir? 


A) 72 B) 64 Cc) 60 D) 56 E) 48 


(AB| çaplı yarım 
çemberde 


(CH) 1 TABİ, | 


>» 
I 
o 


(CDJ / ABI, | 
ICHI 4 cm ve 
ICDI - 6 cm diduğuna göre; 
| 


çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


| 
Taban yarıçapı 6V2 cm ve yüksekliği 12 cm olan 
bir dik konin 
nin yarıçapı Kaç cm dir? 


n hacmine eşit hacimde olan küre- 


A)9 C)7 D)6 E)5 











B D E İ C 


Şekilde m(BAC) — 1309, 





IDA| — (DBI, İEAl - |ECİ, 


Yukarıdaki verilere göre mDAE) — x kaç dere- 


cedir? 


B)75 OC)70 |D)65 oES0 


A) 80 


M(ACD) - o < 90”, 
ICAl - ICBİ, 





lABI — 12cm 





olduğuna göre B — D 


ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük 


tamsayı değeri kaç cm dir? 





A) 30 B)29 C)28 D)27  E)26 


m(BAC) — 1059, 


M(ABC) — 459, 
(KHI 1 (ACI, 





LAHI - ICHI, 
ABI > 3V2 cm 


olduğuna göre 


IKHI > x kaç cm dir? 


DN3 E)1 


A) 213 B)3V2 o Cj4 


— 


m(ABC) - 909, 
(BH) 1 (ACI, 
m(GBD) - m(HBD), 
IHDI 2cm, 


IABI - 10 cm dir. 





Yukarıdaki verilere göre 
IAHI > x kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 


D) 8 E)9 


pm 
ABC inde 
M(ACB) -o, X 

M(ABC) 20, 

LAB! — 10 cm, /N > 
IBCI 26 cm 


olduğuna göre 
IACI — x kaç cm dir? 


A) 6V10 
D) 8V5 


B) 5V5 C) 4V10 


E) 6V5 


y2-4x parabolüne üzerindeki A(9,6) noktasın- 


dan çizilen teğetinin denklemi nedir? 
A)x*3y4s-9-0 B) 2x—3y-6-0 
C)x—-3y:9-0 D)x*3y4 12-0 


E)3x—-ys-12-0 
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Genel Tekrar Testi — 12 
m/(BAC) 909, © 10. m(ABC) - 909, 
(KHJ 1 (EC, de ig ADI, 
IBA! — IBHI, am il * D 
İs ACB) -2 
IBCI - 3IBAJ B H Cc | 
i : e 1 B 
G5 olduğuna göre 
IKHI > 2v2 cm, 
NK Cc 
m(ACB) kaç 
IKCI — 6V2 cm olduğuna göre derede 
IBCI kaç cm dir? A) 15 B)22,5 C)30 D)45 E)60 
A) 16 B) 15 C) 12 D)10  E)9 
l 
| 
11 ABCİ d | N 
P inde | 
ABCD paralelkenar, | £İN 
m(DEC) - 909, 
(BHJ 1 (DCI, PN | 
ER m(BAE) — mjCAE), 17 7 
-8cm, 





| 
ABI — ACI 3 17 cm, 


2 
Hi - 10cm 8D1 -6cm, EN 
B Cc 


A(ABHD) - 110 cm? IDCI — 10 ch e . 
olduğuna göre, olduğuna göle 
IHCI — x kaç cm dir? AE! — x kaçlcm dir? 
A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 A) 11 B) 12 C)13 oD)14 E)15 
. A | 
Şekilde 12. ABCD paralel- — z 
— Xx 
m(ABC) - 909, » kenar, 
i <> 
MADO) - 609, ii 10 Nİ e Ş 
— açıortay, 
m(DCB) — 1509, N a 
e M(AKB) — 90f, 
ICBI - 213 cm, C 26 B 


IKBI — 15 cm, lAKİ 20cm, IDKI < 13 cm 


lABI - 10 cm ise 5 ” 
olduğuna göre 


IADI—x kaç cm dir? A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 14 C)13 Di2 E10 A) 380 B)460 OC)480 D)488 E)504 
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13. 


14. 


15. 


| o Genel Tekrar Testi — 12 





ABCD yamuk, 
m(ADC) -90*, 
mDAC) — m(ABC), 
IDCI 4 cm, 


lADI — 6 cm ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 45 B) 48 


ABCD kare, 
(PK) 1 (ABI, 
IPKIz IPDI — IPCI, 


lADI — 16 cm ise 


IPKI kaç cm dir? 


A) 6 B)7 


ADBC deltoid, 
lAE| — |ECİ, 
IKHI — 2cm, 
IBHI — 4 cm, 


IHCI > 8 cm ise 


A(ADBC) kaç cm? dir? 


A) 96 B) 92 








C) 51 'D) 54 E) 60 


D C 
16 

n 
A K B 


Cc) 80 
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16. Tabanı O merkezli daire 


17. 


18. 





olan dik konide 


ABI - 20cm, 
IPKI — (OK1, 
IKHJ 1 (PBI, 


IKHI — 4 cm ise koninin 


hacmi kaç cm3 tür? 


(1-3) 
5000 4000 
A) 5 B) —3 
2000 1000 
Big E) 3 
ABCD kare, 
(CM L(DKI, 
(ALJ 1 (DK), 
IMLI < 4cm, 
ILKI — 2 ise 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 96 B)84 o C)81 


ABCD yamuk, 
IDE - |AEJ, 
(BEJ açıortay, 
(EH) 1 (ABI, 
IEH! - 4 cm ve 
A(ABCD) - 40 cm? ise 
!BCI kaç cm dir? 

A)9 


B) 10 Cc) 11 


D) 80 





2500 





E) 64 





E) 15 

















19. 


20. 


21. 


(AB| çaplı çemberde 


C 
d5 
m(ACD) 0 JİN 
m(BCD) -2a, ) B 
p 
D 


IBAJ, CBD nın açıortayı 
m(CDB) —x kaç derecedir? 


olduğuna göre 


A) 81 B) 72 C)66 o(D)6O E)54 


O merkezli çem- 


berde 


(KT, T noktasında 





çembere teğettir. 
(OK) 1 (ATI, (OKJ NTATI - (H), 
IOHI — 2 cm, IAHI - 4V2 cm ise 


IKTI z x kaç cm dir? 


Cc) v2 


A) 12v2 B) 10V2 


D) 8v2 E) 7v2 


ABCD kare, 

lAEİ — IEBİ, 

IDHJ 1 ÇECİ, 

IBCI - 10cm 

olduğuna göre 
A(AEHD) kaç cm? dir? 
A) 65 B) 60 C) 55 


D) 50 E) 45 
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Genel Tekrar Testi — 


12 





22. ABCD kareye 


(ADJ çembere, E nokta- E 


sında teğettir. 





| nn B 
IABI - 6 cm jse 5 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
15 | 15 12 12 10 
AZ Bg O) DD); E) 


—> İ 
23. A - (6, 0) vektörü pozitif yönde 60* döndü- 


rüldüğünde oluşan vektör aşağıdakilerden han- 


gisidir? 
A) (3,3vV3) | B)(6,2V3) C) (3V3,3) 
E) (3V3, 6) 


D) (213,6) | 








24. Şekilde A(0,6), B(8,0) 
olduğuna göre 
d doğrusunun denk- 
lemi aşağıdakilerden 
hangisidir? | 
A)2y-5x B) 4y-3x C)3y5x 
D) 5y 6x E) 3y—4x 


Şekildeki d döğrusu- 
| 


nun denklemi, 


51451 ve OABC 


25. 


bir kare olduğluna 





göre 
Ç(OABC) kaç br 
dir? | 


32 
A) 5 








m(ABG) - 90», 
(BHJ 1 JACI, 

(CFJ açıortay, 
ICE! — IBFI ve 


IAHI — 6 cm ise 
ICHI — x kaç cm dir? 


A)1 B) 1,5 


Şekilde | iç teğet 
çemberin merkezi ve 
(ED) / 1BC) dir. 

IBE 4cm, 


!EDİ < 10 cm ise 
IDCI kaç cm dir? 


A)4 B)5 
Şekilde 

(ABJ /(EFJ / (DC), 
İAEl 4cm, 
IDCI-6 cm, 

(EDI 8cm 

IEFİ — 12 cm ise 


IABI — x kaç cm dir? 


A) 15 B) 17 


Şekilde 


m(BDC) — m(BCD) - 809, 


IBCI > 6 cm ve 
ICDI * ICAİ — 36 ise 


m(BAC) — x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 


Cc) 20 




















AD 
80* 


80'A 
5 C 





D) 225  E)30 
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ABCD dikdörtgen, D 14 e 


E€(ABI, 

IDEİ — 13 birim, 

IDCI — 14 birim, 

IECİ — 15 birim A E B 


olduğuna göre 


Ç(ABCD) kaç cm dir? 






A) 48 B)SO O(C)52 D)54  E)56 
ABCD yamuk, Da ç 

(CEL - IBEJ, a 
mEDE) zo, E 
EA) <8, <A 
046609, ati B 


IDEl - 4 cm ve!AEl - 10 cm ise 
A(ABCD) kaç cm? dir? 


B) 15V3 C) 16V3 


E) 20V3 


A) 12v3 
D) 18V3 


— — 
A z(1, 1) vektörüyle B — (—2, k) vektörünün bitiş 
noktaları arasındaki mesafe 5 birim ise 


k aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 4 B)-3 c)0 D)2 E)3 
Şekilde AN 
IBA| - IBCI, 

—— E 
m(AFE) —Xx, |) 
mBDF) -y, FK 

İN 
B D C 


Yukarıdaki şekilde DEF eşkenar üçgen olduğuna 
görex *#ynin o türünden eşiti nedir? 


Aa  B2a OZ VE e 








J 


10. 


11. 


12. 


13. 





enel Tekrar Testi — 13 





BP A 14. 


ABC indea,beZ*, 

(ABI — |ACI —b, 

IBCI — a ve b b 
(a * b) (b 4 2a) -88 cm? 


olduğuna göre 
<a 


Ç(ABC) kaç cm dir? B a C 
A) 16 B) 15 Cc) 13 D) 11 E) 10 


ABC eşkenar üçgen, 
IBDI — !DCI, 

(DEJ 1. (AB), F 
EF) 4 TACI 

olduğuna göre E 


lEFİ 
1gp oranı kaçtır? 


oIR 
© 


MA OB; O 


ABCD dikdörtgen, D E ç 
(FEJ / TACI, 

IKCI <3 cm, F 
lAKI — 12cm 

olduğuna göre A 


IFEl -xkaç cm dir? 


39 42 45 48 


33 
ari B) 4 


— 


ABC dik üçgeninde mBAC) — 90 ve |ABİ — 15 cm, 
IACI - 20 cm dir. (BC) kenarın ait yükseklik (AH), A 
açısının açtrortayı (AN) dir. 

|AHJ ın (AN| ye göre simetriği AP ve JAP nın (BC) yi 
kestiği nokta K olduğuna göre IPKI kaç cm dir? 


AYI B)3 D)1 EŞ 


17. 


Bir küpün alanı A cm? dir. İkinci bir küpün hacmi bu 
küpün hacminin 8 katıdır. İkinci küpün alanı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) Vaâ B) VsA C)2A 
D)3A E) 4A 
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3 16. 





ABC eşkenar üçgen, 


Pam 
2.A(ADE) - ABCED), 
IECI < 4 cm ve 
IAEl 8cm 
olduğuna göre 





ADI - x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 
| 





A 
ABCD yamuk, (DCJ / (ABI, 
m(DAB) * mÂBO) - 909 
IDCI - 4 cm, İADI < 6 cm ve 
IBCI -8 cm olduğuna göre 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 40,4 8) 425 C)43,2 D)44,5 DE) 48,2 
D ç 
K 
/ 
ME B 


ABCD paralelkenar, !AKI — IKDI, 
(KHJ 1. (AB), 1HBI - 4lAHI olduğuna göre 


paralelkenarin alanı AKH üçgeninin alanının kaç 
katıdır? 


| 
A)9 B) 10 Cc) 12 D) 16 E) 20 


(ABJ çaplı yarim 


çember içine K mer- D 

kezli çember çiziliyor. 

K merkezli çember D A B 
noktasında yarım 2C 8 


çembere teğet 

ACI -2 cm, (CBI - 8 cm olduğuna göre 

K merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 1,2 D13 C15 D16 E18 
EE YANE RE il ZAR 


18. 


19. 


20. 


21. 
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ABCD dikdörtgeni (AE) (| 2 <7 22. 
çaplı yarım çember ile ) 
yarım çembere ve (BC) 
ile (DCJ ye teğet olacak © 
biçimde K merkezli 
çember çiziliyor. > E1B 
ADI < 4 cm, IEBI < 1 cm olduğuna göre 
K merkezli çemberin yarıçapı kaçicm dir? 
A3 »Bş O M1 Bg 
23. 
ABC eşkenar 
üçgen 
(BCJ e P, 
(BDJ 1 (CDJ ve A 
noktasının P düzlemi üzerindeki ğik izdüşümü D 
—— 
noktası olduğuna göre, MEB) oranı kaçtır? 
A(ACD) 
ay? B) v2 o DN3  E)2v3 
| 
Uzayda aşağıdaki önermelerden kaç tanesi yan- 
Lıştır? 
. o Kesişen iki doğruya paralel olan bir doğru çizi- 24. 
lebilir. 
Il. Farklı iki düzlemin ortak olan bir noktası varsa, 
bu nokta düzlemin arakesit doğrusu üzerinde- 
dir. 
II. Aynı doğruya paralel olan farklı iki doğru para- 
leldir. | 
IV. Bir doğru, üzerinde bulunmadığı bir düzlemi ke- 
serse, arakesit bir tek noktadır. 
V. Paralel iki düzlemden eşit uzaklıkta sonsuz çok- 
lukta düzlem vardır. 
A) 1 B)2 o) 3 0) 4 E)5 
| 
A-((x,y) : 3x2—2xy43y7—10-0, (x,y)e R2) kümesi 25. 


aşağıdakilerden hangisini belirtir? 


A) İki nokta B) Elips C) Parabol 


D) Hiperbol E) Kesişen ik doğru 


Şekildeki grafik bir 
malın alış ve satış fi- 
yatlarındaki değişimi 
gösteriyor. 





Buna göre 30 YTL'ye 

alınan bir maldan kaç i 
â ilir? 40 Al 

YTL kâr edilir? İY) 


A) 25 B) 30 GC) 40 


D) 45 


E) 55 


Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle 
doğrudur? 


ll o Uzayda sabit bir noktadan sonsuz çoklukta 
küre geçer. 

I. o Uzayda doğrusal olmayan farklı üç noktadan 
sonsuz çoklukta küre geçer. 

Il. Uzayda aynı düzlem içinde olmayan farklı dört 
noktadan yalnız bir tane küre geçer. 

IV. Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan nokta- 
lar kümesine küre denir. 

V. Uzayda bir çember ile çember düzlemi dışın- 
daki bir nokta küreseldir. 


B)2 


©) 3 D) 4 E)5 





Şekildeki A noktasının y eksenine göre simetriği B 
olduğuna göre OAB üçgeninin alanı kaç birimka- 
redir? 

A) 2,08 
D) 2,88 


B) 2,24 
E) 3,06 


C) 2,45 


AÇI, 3) noktasının xs y—5-—0 doğrusuna göre 
simetriği olan nokta 2x * my — 3 - O doğrusu üze- 
rinde ise m kaçtır? 


5 
Eğ 


BlW 


M-ğ B-5 OZ b 
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(ABI — JADI - 1BCİ ve A 
m(BAD) - 2.m(DAC) 


olduğuna göre, 
N 


m(BAD) kaç de- B 5 
recedir? 
A) 15 B)22,5 G)30 D) 36 E) 45 


M(BAC) - 909, 
(AH) 1 (BC), 
m(BAD)- m(HAD), 
M(EAH)- mEAC), 


IDHI - 4 cm, 
IBDI - 5 cm olduğuna göre 


A 
A(ADE) kaç cm? dir? 


A)30 B) 36 C) 45 D) 60 E) 72 
ABCD yamuk D e 
mM(DAB) - 409 ve 

asbscise b 


m(BCD) — x kaç de- 
Jöülepdi.. A N 
recedir? a 


A)80 B) 90 C)100 D)110 E)120 


A 
ABC inde (BNJ açıor- 3 
tay, N 
lANI —-3 cm, 5 
INCI <5 cm ve B C 
IBC! — lABI - 4 cm olduğuna göre, 
IBNI — x kaç cm dir? 


A) 215 B) 3V5 Cc) 7 
0) 2v13 E) 2V15 





ABC inde (BD)J 

kenarortay, 

MADE) - MDF), 
m(BDE) - mEDE), 

LAFI 2cm, IEC 3 cm, 
IBFI 8cm olduğuna göre, 





IBE| — x kaç öm dir? 


A) 12 B)10 ©9 D)8 E)6 


m(BAC) — 909, 
AKI <IKCI, K 
(KHJ 1 (BCJ, 

lABI - 15 cm); 

IBHI — 17 cmiise 


17 H Xx C 


IHCI — x kaç cm dir? 
A)3 B)5 c)7 D)8 E)9 


as 


ABC inde N 

(AH) 1 IBC), 

b-2a, 

4x-5y j 

olduğuna göre pl Öç 


m(BCA) kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 





<< 


ABC inde A 
ANI iç açıortay, 

|AD| dış açıortay, 

MAD) - 90, 

INCI <3 cm, 

ICDI 6cm | 

olduğuna göre 


BXN3C 6 D 


IBNI — x kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)6 D)8 E)9 
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10. 


11. 


12. 


ABC ikizkenar dik üçgen, 
(DH) £ (ACI, 

(HK £ (BCI, 

IBDI 1cm, 

LADI - 212 cm ise 


IBKI — x kaç cm dir? 


c)2 


A E B 


0) 128 


A)1 
D) 2v2 


ABCD paralelkenar, 
IDEJ| açıortay, 

lADI 10 cm, 

IDCI — 15 cm, 

IDEl < 12cm 
olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 144 B) 136 C) 132 E) 120 


ABCD karesi ve B 
merkezli çeyrek 
çember çiziliyor. 
AEKF dikdörtgen, 
IFKI 3 cm, 

IKEL 6 cm 


olduğuna göre, 





A(ABCD) kaç cm? dir? 


196 200 


225 
A)” B) 7 


200 225 
©) 7” wi 


0) E) 4 


ABCD dikdörtgen, 
(ACI, (BDJ köşegen, 
E e |DCJ 

olduğuna göre, 


A 
AÇEAE oranı kaçtır? 


A(KAB) 





A)3 
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13. 


14. 


15. 


16. 


Şekilde; Ni 
m(BAC) — 909, L K 
tam 
m(AK) — 609, 
tam tm 
m(LD) <mKD) O? D < 
olduğuna göre, 
m(ACB) — x kaç derecedir? 
A) 75 B) 72 C)67,5 D)60 E) 45 


12x2416y2 - 192 elipsinin odakları F ve F' dür. 
A elips üzerinde herhangi bir nokta ise 
AFF' üçgeninin çevresi kaç birimdir? 


A) 18 B) 16 


C) 14 


D) 12 E) 10 


— 
m(APB) — 609, 
IPA 6cm 
olduğuna göre, 


taralı bölgenin alanı 





kaç cm? dir? 
A)2V34n B) 2213-7) 
C) 3413 -n) D) 4(3V3 -5) 
E) 4313-7) 


O ve K merkezli çemberler 
birbirine teğet, |ABJ // (CD| 
dır. 


A B 
M(AEB) - 1209 VE 
olduğuna göre (e) 


(0) D 
LABI NE 
içpi oranı kaçtır? 


A)9 B)6 C) 4v3 D)3v3  E)3 





17. 


18. 


19. 


20. 
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O merkezli (AB) çaplı n 3 E <> 21. 
yarım çemberde F 
IDCJ / (ABI 
IDEl—-5 cm, 
A O B 
IEC! 7 cm ise 
IFBI < x kaç cm dir? 
60 55 51 
A) 3 B) 3 Cc) 17 
50 45 
DPA3 ii 
22. 
ABCD karesi içine (ABI çaplı 
yarım çember çiziliyor. (AC)| 
köşegen ve taralı alanların 
toplamı 16 cm? ise karenin 
çevresi kaç cm dir? 
A) 24 B) 32 C) 36 D) 45 E) 48 
23. 
Şekildeki kübün içine yüzle- 
rine teğet olacak şekilde bir 
silindir yerleştiriliyor. 
Silindirin hacmi A, kübün 
hacmi B ise 2 oranı kaç- 
tır? 
3 4 5 3 KE 
A) T B) 7 © n D) 2n 8) 2n 
24. 
Şekilde |. silindir demir- 
den yapılmış ve içi do- 
ludur. |. silindirin taban 
yarıçapı 2 cm ve yük- 
sekliği 20 cm, Il. silindi- 
rin taban yarıçapı 10 cm " 
ve içerisinde 20 cm yük- 
sekliğinde su bulunmak- 
tadır. 25. 


1. silindir, tl. silindirin içine dik olarak yerleştiri- 
lirse su seviyesi kaç cm daha yükselir? 


5 4 
MW Bs ©) DD; Eğ 





Şekilde OABC eş- 
kenar dörtgen ve AC 
doğrusunun! denk- 
lemi 

x*3y— 10 £0 
olduğuna göre 

B noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? 





A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 


Analitik düzlemde y Xx, 
yz3xvexe 1doğru- 
ları ile sınırlanan böl- 
genin x eksini etra- 
fında 360“ 
döndürülmesi ile olu- 
şan cismin hacmi kaç 
cm3tür? 





87 77 57 4r 4n 
A) B) 3 ©) D) > Elie 
xzsin?a 
ys cos?a 


olmak üzere P(x,y) noktalarının geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir çember yayı 

B) Bir doğru 

C) Bir parabol 

D) Bir ışın 

E) Bir doğru parçası 


Merkezi M1, 10) olan kürenin yarıçapı 5 birimdir. 


Kürenin yüzeyinde A(4, 1, m) ve B(5, n, 0) 
> — 
noktaları için MA . MB çarpımı kaçtır? 


(m,ne 7”) 


A) —16 B)-12 o C)3 D) 9 E) 12 


3X2 4» 5xy— 2 -0 
denklemi kesişen iki doğru belirtir. 


Bu doğrular arasındaki açının tanjantı kaç olabi- 
Lir? 


A)-7 


B) 5 0-5 DA EB-3 
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Şekilde, 


m(ABC) - 909, 


M(AEB) - 489 ve 


Lı. 48Anı fe 


(DE) 1 (BC) dir. z : 


IDC x 2IAEL ise 


— 


m(EAC) kaç derecedir? 


A) 16 B)18 C)20 DA E32 


ABC dik üçgen, 
M(ABO) - 909, i 
/AE| — İEBI, iy 
LADI — 21DCI, D 
IABI - 10 cm, İ 


IBCI <6 cm 


Yukarıda verilenlere göre ADE üçgeninin alanı 


kaç cm? dir? 
A)6 B)7 c)8 0) 9 E) 10 
Şekilde 


——— 


m(BAC) - m(ACD) - 909 
ABI — |ACI - 12 cm, 


IDCI - 4 cm ise 


iBDI kaç cm dir? 


D) 17 


A) 24 B)20  C)18 E) 15 
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JAB — ADI - 17 cm, > 
IBDI - 16 cm, m 
>< 17 
m(C) 309 
e pa YAN 
olduğuna göre ğ 5 5 el 


IACI — x kaç cm dir? 


A) 20 B) 24 Cc) 25 D) 28 E) 30 


ABC üçgeninde 


(AD) ve (BEJ açıor- 
tay, 


(EDI 2cm, 
lAEl 3cm, 


A 
X 
B D Cc 


!ACI - 9 cm ise 
IABI  x kaç cm dir? 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


9 
pan 3 
ABC inde 
JAD)| açıortay, 
IBCI <3 cm, 8 
IABI -7 cm, 
lACI 8 cm ğ BR 
olduğuna göre 


<< 
A(ADB) kaç cm? dir? 
B) 4013 C) 36V3 


E) 30V3 


A) 42v3 
D) 32V3 
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13. 





Cc 


A S A 
ABC inde mBAC) — 909, G, ABC inin ağırlık mer- 


kezi, AKGH dikdörtgen, IAKI - 6 cm, 


A 
AHI -8 cm olduğuna göre A(GBC) kaç cm? dir? 





A)84 B) 72 C) 64 D) 60 E) 56 
14. 
m(BAC) — 909, m(ABK) — m(CBK) — m(KCB), 
lABI 6 cm, IBCI - 10 cm olduğuna göre 
A 
A(AKC) kaç cm? dir? 
Ah)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 


15. 





B Cc 


m(BAC) - 909, (ABI -6 cm, ADI 8cm, 


IDCI < 4 cm olduğuna göre 5 oranı kaçtır? 


A3 BŞ 02 D3 Bi 


16. ABCDEF 
düzgün altıgen, 
IKBI -1cm, 
AKI - 3 cm ise 


IDKI — x kaç cm dir? 


A)5 B) 5v2 


17. ABCD kare, 


(DH) 4 (AE), 
IEBi 5 cm, 
IECI 7 cm 
olduğuna göre 


IDHI — x kaç cm dir? 


1 169 


18. ABCD yamuk, 


mM(DAB) — 609, 


E D 


A 3 K1B 


C)5N3  D)6 E)7 


(ADI - IDCI < I(CBI 4cm 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 16v3 B) 


Da9y3 E) 


D Cc 

7 

E 

Tp 

B 

A B 
151 144 144 
Mkag “lar. okliğ 

D 4 C 

4 4 
ad B 

15v3 C) 12V3 

9v3 





19. 


20. 


21. 
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İki dik koni şekildeki gibi çi- 
ziliyor. ICA! — |CP!, 

IDBI — IDPI ise 

büyük koninin hacmi, kü- 


çük koninin hacminin kaç 
katıdır? 


A) 16 B)15 ©12 09 E)8 





(ABI, K merkezli çembere T noktasında teğettir. 


IATI z—2cm,ITBI <8 cm ise 


taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 





A) 16x B) t2r C) 87 D) 4x E)o2r 
(AB) çaplı çemberde, m( BL) < m(TL), 

m(BAK) — 159 olduğuna göre 

m(AKT) — x kaç derecedir? 

A)75 B) 60 C) 45 D)30 E)22,5 








> > 
22. Bir ABC üçgeninde AB — (2, —-2) ve AC -(3, 1) ise 
A(ABC) kaç birimkaredir? 


A)2 B)2vV5 C)4 D)4V5  E)8 


23. 





Şekildeki d doğrusunun denklemi 


51471 dir. ABCD bir dikdörtgen ve 
A(ABCD) - 60 br? olduğuna göre 

C noktasının apsisi kaçtır? 

A)124 (o B)108 E)7,4 


C) 9,6 D) 8,2 


24. d,:3Xx*4y47-0 


d,:3x44y—8-0 
doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A)5 B)4 c)3 D)2 E)1 


25. o x2-9y2-9 hiperbolünün asimtotları arasındaki 


geniş açının sinüsü kaçtır? 


M5 Bs ©; Da Bğ 





ABC dik üçgeninde 
m(BAC) 90, 
(AHI 1 (BC), 

!ABI < İACI, 

IBCI 12cm ve 
lAHI - 3 cm ise 


m(ACB) — x kaç derecedir? 


A) 15 B)22,5 (C)30 D) 36 E) 45 


ABC eşkenar üçgen, 
IDHJ 1 (BGI, 

(HK) 1 (ACI, 

IADI - 2 cm ve 

!AKI 4cm 
olduğuna göre 





-—-— 
Alan(ABC) kaç cm? dir? 


GC) 10V3 


B) 11V3 
E) 6V3 


A) 12V3 
D) 9v3 


—— A 
ABC inde > 


— 
m(BAC) - 90, 

TAHI 1 (BCI, 

IAHI <6 cm, 

IHBI < xcm, B XxX H y C 
IHCI > ycm, 


x ve y tamsayılar x<y olduğuna göre y'nin alabi- 
leceği değerlerin toplamı kaç cm dir? 


A) 75 B) 72 C)70 D) 65 E) 60 
A 
D 
E /! 
NC 

B H 
«- — 
ABC de m(BAC) — 909, (AHI 1 (BG, 
AEHD dikdörtgen, IHDI — 4 cm, 
IHCI — 41BHI olduğuna göre |EHİ kaç cm dir? 
A)1 BN? C)2 D)22 E)3v2 





| 5, 
BR e 
——— a 
12 
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ABC üçgeninde (AEJ 
açıortay, 





IAE! —!JEDİ, 

IABI <8 cm, 

IACI < 6 cm ve 

!BE| - 4 cm ise 

ICDIzx kaç cm 

dir? 

A)2vV5 Oo B)2v6 Cj)ave D)8 E)9 





pap 
Şekildeki ABC inde (AC) / (FK), 2.1KDI — 3.1BKI, 
IDE! -3 cm, IFEl 6cm, IAFI -4cm ve 


B, K, C, D noktaları doğrusal ise 
IFBizx kaçcmdir? 
A)2 B) 4 


C)6 D)8 E) 10 


Bir eşkenar üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı R, iç 
teğet çemberinin yarıçapı r olduğuna göre, B oranı 


kaçtır? 

3 v3 v3 1 v2 
A7 B) 5 ©) D)5 E)-> 
JABI — !ADI, A : 

IBDI — IDCI, 

mM(DAC) -a ve 

m(BAD) —2a B 5 >c 
olduğuna göre m(ACB) -x kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C)22,5 D)30 E) 45 








10. 


11. 


12. 
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ABC bir dik üçgen, 





(AB) — 909, 
(AH) 1 (BD), 
IBHI — IHDİ ve 2 
INCI < 3INBI dir. 
B N 
Pan 
Yukarıda verilenlere göre ai oranı kaçtır? 
A(ABC) 
M3 Bip Oz Da; Bö 
Şekilde 
IEAl — !ECİ, 
EH) 1 (ABI, 


m(ABC)-609 ve 


IBCI - 8 cm olduğuna göre IHEl -x kaç cm dir? 
A) 2v2 Cc) 4 


D) 3v3 


B)3 
E) 2Vv3 


A 
ABC inde G ağırlık 
merkezi, E 


(GDJ / (BCI, D 
IEDI — 5 cm ise B G 


IACI kaç cm dir? 


A) 20 B) 24 


C)25 


D)30 O E)32 


(0B açıortay, 
(BAJ LJOA, 
IOKI — (6 — a), 
ABI - (a * 2) 


olduğuna göre 





OKB üçgeninin alanının en büyük değeri kaç cm? 
dir? 


A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 
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13. 


14. 


15. 


16. 





A z (3, 4) vektörünün bitiş noktasının x eksenine 
uzaklığı sabit kalmak şartıyla x ekseni etrafında 
360 döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç 
br? olur? 


A) 9x B) 12x 


C) 16nx 


D)18n E)24nx 





A B 
ABCD paralelkenarında IDEİ — IDCI, 


— 


M(DBA) — 509 ve m( ECB) - 30" ise, 
m(DAB) kaç derecedir? 


A) 75 B) 80 Cc) 85 D) 90 E) 95 


ABCD karesinde 

(AC| köşegen, 

LAFI - SV2 cm ve 

LADI -8 cm ise, N 


IBFI kaç cm dir? 


>» 
w 


(T,ABC) piramidi tabana 
paralel bir düzlemle ke- 
silmiştir. 

Kesik piramidin hacmi 


78 cm? ve 
TDI 1. A Gc 
TAI 73 'S€ 


B 
(T,DEF) piramidinin hacmi kaç cm3 tür? 


A) 1,5 B)2 Cc)2,5 D)3 
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17. ABCD dik yamu- 21. Yarıçapları 13 cm ve 4 cm olan iki çemberin 
ğunda, merkezleri arasındaki uzaklık 7 cm olduğuna göre, 
6 Ni üvük 
(ACI 1. IBC, her iki çembere e teğet olan en büyük çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 
IADI 6 cm, 
A B A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 
IDCI > 9 cm ise ) ) ) ) ) 


A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 24 B)28 O(C)34 D)36 EŞ 


22. Bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 2 katı- 
dır. Kısa kenarı “e 25 artırılıp, uzun kenarı “e 25 
azaltıldığında yeni dikdörtgenin alanı 120 cm? olu- 
yor. 

18. Şekildeki ABCD karesinin 


i Buna göre ilk dikdörtgenin alanı yüzde kaç azal- 
alanı 16 br? ECB dik üçgeni- 





mıştır? 
nin çevresi 64213 ve ICE) 1 ” - 
(EB) ise A)6 )6,25 C)6,5 D)8 ) 10 
taralı bölgenin alanı kaç br? 
dir? 
A anv3 B) 6-v2 C) 16-213 23. IBT, T noktasında 
D) 16-4V2 E) 84213 çembere teğettir. 

(TH) 1. (ABI, 


m(BAT) - 309, 
m(TBH) — 459 ve 





19. ABCD dik yamuk, I(CHI - 2—V3 cm olduğuna göre, 


IKHJ 1 (ABI, ITBI — x kaç cm dir? 

YL A)2v3 B)av3 C)2 DN3 ENS 
IKHI - 3 cm ve 

IBHI — 9 cm ise 





Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 45 B) 54 C) 56 D) 63 E) 81 24. x2 - 9y? z 9 hiperbolü üzerindeki herhangi bir 
noktanın asimtotlara uzaklıkları çarpımı aşağı- 


dakilerden hangisidir? 





1 1 4 8 9 
A)g B); C)g D)g E) vi; 
A 9 3 5 9 10 
20. Şekildeki ABC 
inde A,D,E 
noktaları doğrusal, 
31ADI — 2IDEİ, 
3IECİ — 21BE| ve B E o 25. Şekilde 
— i IOAJ 1 (BC) ve 
A(ABD) - 6 cm A(6,9) noktası 
olduğuna göre, veriliyor. 
ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? B noktasının 
apsisi kaçtır? 
A) 25 B) 28 C)30 D)35 E) 40 
7 13 17 25 39 
A3 a ee e 
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Şekilde 
IBA| — 1BCİ — ICDİ 


M(ABC) - 609 
m(BAD) — 1309 dir. 


Yukarıdaki verilere BA 60 
göre m(CDE) —x 


kaç derecedir? 


A) 130 B)120 C)115 D)110 E)100 


x pozitif bir tamsayı olmak üzere bir üçgenin kenar- 
ları 2x, 3x-1, 19 birim olduğuna göre 


bu üçgenin çevresi en az kaç birimdir? 


A)39 (B)40 C)4t D)42  E)43 


<a A 


ABC inde 

m(ABO) > 90 4 

IBHİ 1 (AC)J 

(AKI 1. TABİ k H 
lAHI - 4cm, 1 
IHCI < 1 cm ise B Cc 


IKHI - x kaç cm dir? 


Şekilde A 
IDEJ / (BCI, 
IDFI < 1BCI, 
ADI — 3IBDI D F 
olduğuna göre, 
pa 


AbcEB) oranı kaçtır? B Cc 


vo 
9 
wi 
mM 
Li 
2 
© 


M5 BB; © 
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ABC üçgeninde, |CDJ açıortay, 
(BE) — |(ECI, IACI 8 cm, IDAl-4 cm, 


IDBI 6 cmise IDEl sx kaç cmdir? 


B) 4V3 Cc) 3v2 


E)2V3 


A) 6v2 
D) 2v2 


Çevresi 12 cm olan bir üçgenin alanının alabile- 
ceği en büyük değer kaç cm? dir? 





A)8v3 o B)12 C4v3 D)5V3 E) sN3 
B 
ABC üçgeninde, 
(BAJ 1 (CAJ, IBEİ - 4.1ECİ, 
IDCI < 8 cm, JABI — 10 cm ise 
«<a 
Alan(BDE ) kaç cm? dir? 
A) 24 B) 28 C30  D)32 E) 40 





ABC üçgeninde IBKI — |KAJ, BD! — İDEİ — 1ECİ, 
<< 

2.IAFI — 3.IFCI ve A( ABC)- 30 cm? ise 

A(DEFAK) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 17 C) 19 D) 20 E) 21 


10. 


1. 


12. 


enel Tekrar Testi — 17 





Şekilde ABCD yamuk, 
IDAJ — (CBI — IDCI, 

(AE) 1 (BCİ, 

ICEİ — IBEJ, 

(OK) açıortay ise A 





l 


m(DKE) z x kaç derecedir? 


A) 120 B) 112 C)108 D)105 E)90 


ABCD paralelkenar, 
mDEC) - 609, 
IDEl-6 cm, 
IECI-8 cm 
olduğuna göre, 





taralı alanların toplamı kaç cm? dir? 


A)8 B)10 C)12 D)10v3 E)12v3 


ABCD yamuk, D 
IDCI - 5cm, 
IADI—-6cm, 
IBCI 8cm, 
lABI > 15cm 
olduğuna göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 48 B) 52 C)56 (o D)6O E) 64 


Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış- 
tır? 


A) Paralel iki düzlemden birinin içindeki her doğru 
diğer düzleme paraleldir. 

B) Bir doğruya dik olan iki düzlem birbirine paralel- 

dir. 

Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek para- 

lel doğru çizilebilir. 


6) 


D) Bir doğru kesişen iki düzlemin herbirine paralel 
ise düzlemlerin arakesitine de paraleldir. 

E) Paralel iki doğrudan birini kesen düzlem, diğe- 
rini de keser. 
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13. 


14. 


15. 


16. 


Denklemi; 3x244y2-12x48y44-0 olan elips hangi 


vektörle ötelenirse, denklemi standart hale dö- 


nüşür? 
A) (2,3) B) (2,1) C) (3,4) 
D) (-2,3) E) (-3,-2) 


Bir köşesinden 9 tane köşegen çizilebilen düz- 
gün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 


A)36 (oO(B)30 C)24 D)20 18 
D C 

E 
A B i 

ABCD kare, IDEJ — 1EAÂİ, 

m(ECF) - 90, A, B, F doğrusal ve 
en ğ 

A(CEF) - 10 cm? olduğuna göre 

A(ABCD) kaç cm? dir? 

A)20 oOB)18 C)16 D)12 E)10 


ABCD paralelkenar, 





3IECİ — 21EBİ, 
IBHJ 1 (AE), 
lAE| - 12cm, 
IBH! 4cm 


olduğuna göre 
A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 96 


B)80  C)72 


0) 70 


E) 60 








Genel Tekrar Testi — 17 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 





O merkezli iki daire veriliyor. 
(PA ve (PDJ çemberlere teğettir. 
IPAl 4cm ve IPBI - 2 cm ise 
taralı alan kaç cm? dir? 

A) 4r 


B) 6x C) 9r 


D) 161 


E) 20r 


(ABI çaplı yarım K 
çemberde 

IKHİ 1 JABI, 
lAHI 3 cm, 
ICBI 4 cm, 
IKHI - 6 cm olduğuna göre 


IKCI kaç cm dir? 


A) 3V5 B4V5 C)10 D9 E)8 


Tabanı eşkenar üçgen olan bir dik prizmanın yük- 
sekliği 8 cm ve yanal alanı 96 cm? olduğuna göre 
hacmi kaç cm? tür? 


A) 3213 B) 30Vv3 C) 28V3 
D) 24V3 E) 20V3 

x*2y-3 

3x-ys—5 

axs-4y-6 


doğruları aynı noktadan geçiyorsa a kaçtır? 


A)4 B)3 c)2 D)1 E)—2 


A noktası 4x —-3y — 7 - O doğrusu üzerindedir ve ko- 
ordinatlar toplamı 7 dir. A noktasının B(1,2) nokta- 
sına göre simetriği C(x,y) ise x * y toplamı kaçtır? 


A) -2 B) -1 C)0 D)1 E)2 
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22. (AB) ve (AC| 


23. 


24. 


çaplı yarım çemberlerde 


(KHJ 1 (AB), 
HC 
16l1ACI — 9İABİ ve 
lADI — 9 cm ise 
lAKI kaç cm dir? 
A) 18 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10 


Şekildeki çemberde 
IPAl — 4cm 

IPBIi <3 cm 

IPCI — IPDI 3cm 





olduğuna göre 


IPCI # IPDİ 


toplam: kaç cm dir? 


A) 24 B) 21 Cc) 20 D) 18 E) 16 


Şekildeki küpte x Ile göste- 
rilen açı kaç derecedir? 





A) 30 B)45 Oo C)60 


D) 75 


E) 90 


-(2,—1) 


— (<1, 2) vektörleri veriliyor. 


> 
AB 1 CB ise m aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


— 
A 
> 
B (m, 2) 
> 
Cc 
> 


A)3 B) 1 co D- 6-2 





BÖLÜM 1 (Test—H) - 








1A 2.B 3.E 4.B S.A 6.D 7.D 8.C 


25.E 26.B 27.D 28.B 





BÖLÜM 1 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — IN) 
1.C  2C BA 4E S.A 








BÖLÜM 2 (Test—1) - 


25.A 26.D 27.D 28.A 








BÖLÜM 2 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — VII) 





BÖLÜM 3 (Test —1) - 





25.C 26.C 27.C 28.E 


BÖLÜM 3 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — III) 





BÖLÜM 4 (Test — M) - 





25.A 26.C 27.E 28.C 





BÖLÜM 4 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — II) 


13.C 14.E 15.A 16.B 17.A 18.D 





BÖLÜM 5 (Test—1) : 





25.C 26.A 27.A 28.C 








BÖLÜM 6 (Test — 1) : 


9.C 10.B N1.E 12.C 
13.E Md.A 15.C 16.E 17.A 18.D 19.E 20.B Z1.A 22.D 23.B 24.C 
1.C 2.B 3.A 4.C 5.C 6E 7.C 8.C 9.B 10.D 11.D 12.D 
13.E 14.D 15.D 16.D 17.C 18.A 19.E 20.B 21.C 22.D 23.C 24.C 
1.C 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.C 8.C 
1.E Z.A 3.B 4.D 5.C 6.D 7.B 8.C 9.C 10.E 11.B 12.D 
13.B 14.D 15.C 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B 21.D 22.A 23.D 24.B 
1.B 2.D 3.C 4.B 5.B 6.D T.A 8.C 9.B 10.B 11.B 12.E 
1.E 2.C 3.B 4.B 5.D 6.B 7.B 8.A 9.E 10.E 11.C 12.B 
13.A 14.D 15.E 16.D 17. E 18.E 19.A 20.C 21.D 22.E 23.B 24.D 
1.D Z.A 3.E 4.D S.E 6.D 7.D 8.D 9.B 10.D 11.B 12.B 
1.D 2.A 3.D 4.A 5.C 6.C 7.E 8.C 9.D 10.D 11.B 12.B 
13.C 14.B 15.D 16.D 17. E 18.B 19.D 20.D 21.D 22.E 23.E 24.D 
1.D 2.D 3.C 4.C S.A 6.C 7.B 8.C 9.D 10.E 11.B 12.E 
22.C 23.A 24.E 


13.B 14.A 15.C 16.D 17.E 18.C 19.C 20.B 
25.D 26.C 27.D 28.B 


BÖLÜM 6 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — 111) 


2Z1.A 





1E 2.B 3.C 4.D S.A 6.B 7.B 








BÖLÜM 7 (Test — 1) 








LE 2.C 3.D 4,E 5.D 6.C 7.D 8.E 9.B 


25.A 26.A 27.C 28.B 





BÖLÜM 7 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — HI) 








BÖLÜM 8 (Test — M) 





25.C 26.D 27.B 28.C 


BÖLÜM 8 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — II) 








1.C 2.D 3.A â4.A S.E 








BÖLÜM 9 (Test — 1) 
25.A 26.C 27.B 28.C 


BÖLÜM 9 (Üniversite Sınavı Soruları / Teşt — 111) 


13.C 


BÖLÜM 10 (Test — M)—— 








25.B 26.A 27.E 28.E 





1.A 2.E 3A â.E 5.B 6.E 7.C 





BÖLÜM 11 (Test — M— 





25.A 26.E 27.C 28.B 


13.C 14.E 5.D 16.C 17.B 








BÖLÜM 12 (Test — ID) 


10.D 1ILA 12.C 
13.A 4D 15.D 16E 17D 18B 19.C 20.4 21.C 22A 23B 2D 
LA 2D 3.C 4.A 5.Cc GA 7.B 8D 9D 10.D 
1.c 2.E 3.C 4.A 5.C 6D 7A 8E 9.B 10.B |ILA  12.B 
13E 144 15.C 16.C 17B 18C 19B 20.D 21.B 22C 23B 24A 
1.E 2.C 3.C 4.A 5.C  6B 7D 8D YE 100.C ILE  12.C 
13.B 14.C  15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20E 21A 22B 23C  24.C 
1.E 2D 3A 4D SA GE 7.C &A NE 10.D 11.C  12E 
LA O 2.B 3.C 4.E SA 6&C 1D 8&C 9D 10C ILA 12.C 
13.C 14D 15.D 16.D 17.C 18.B 1.A 2E 21.C 22.D 23B 24.A 
BÖLÜM 10 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — 1)— ——— 
LA O 2.B 3.C 4D  5B  6&C  7C 8&D 9D 16C 1LC IZA 
13.E 14&E 15.D 16.D 17.B 18D 19A 20E 21.C 22.B 2D 24.C 
BÖLÜM 11 (Üniversite Sınavı Soruları / Test— ID———- —. 
1.E 2.C 3.B 4.B 5.D GE 7.B 8.E 9.E 10.D LA  12.D 
1.B 28 3c 4.A 5D 6D 7E 8D OE 10.8 11.C o 12.C 
13.B 14D 15.C 16E 17.C 18.C 19.D 20.A 21.C 22.D 23C 24A 


25.B 26.B 27.B 28.E 


BÖLÜM 12 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — 1) 
























































1.c 2.c ZA  4A 5.B 6C 7.B 8.D 9.A 10, 1.c  12.C 
13.D 14.D 

BÖLÜM 13 (Test — IM) 

1.D O 2.B ZA 4D S5.E 6D 7.D  8.B 9.B 10. ILE (O12E 
13.D 14.C  15.C 16.C 17D 18.8 19.C 20.C 21.D 22. 23.E (o 24.B 
25.B 26.C 27A 28.C 

BÖLÜM 13 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — HI) 

1.B 2.E 3.B 4.E 5.D 6B  7E 8.B 9.E 10. 

BÖLÜM 14 (Test —1I1) 

1.D ZE 3.C 4.A 5.B &D 7D &D YE 10. U1.D  12.E 
13.C 14.C 15E 16.D 17.C 18.D 19E 20E 21.D 22. 23.C 24A 
25.B 26.C 27A 28.C 

BÖLÜM 14 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — III) 

1.c 2.B 3.E 4D 5.C GA ZA 8.E 9.C 10. 11.B O 12.D 
13.B 14.B 15.ipal 16.C 17.4 18.C 19.D 20.B 21.B 22. 23.D 24.4 
25.A ( 26.B 

BÖLÜM 15 (Test—11) 

1.B 2.E 3.A 4D 5D 6C ZE 8D 9.C 10. Ml lâ 
13.B 14.B 15.C 16.B 17.C 18.C 19A 20A 21LA 22. 23.C  24.C 
25.C 26.B 27C  28.D 

BÖLÜM 15 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — NI) 

1.C 256 ZA  dA 5.E 6.D 7.E 8.E 9.C 10. 1.c o 12.C 
13.C 14A 15.C 16E 17D 18.C  19.E 

BÖLÜM 16 (Test—1) 

1.E 6 3D  4E 5.E GA  7.C 8.C 9.E 10. 1.E O12E 
13.A 14B 15.C 16.C 17D 18.E 19E 20.8 2LA 22. 23.E (o 24.B 
25.B 26.A 27C 28.D 

BÖLÜM 17 (Test — 1) 

LA 2A  3.C 4D 5.E 6.B 7.C &E 9.C 10. ILE (O12ZE 
13.4 14.C 15E 16B 17.D 18D 19A 20D 21.B 22. 23.A 24.C 
25.C 26.C 27.E  28.C 

BÖLÜM 17 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — II) 

1.D 2.C 3.C 4D  S5.D  6C 7.B 8D 9A 10. 1.E IZLE 
B.A 14.C 15.B 16. 1I7A 

BÖLÜM 18 (Test — II) 

1.C 2.B 3.C 4D 5.C 6D 7.E 8.C 9.B 10. u1.c  1Z.D 
13.A JA ISA 16.B 17.C 18.B 19.B 20D 21.C 22. 23.A 24.D 


25.D 26.E 27.E 28.B 











BÖLÜM 19 (Test — 10) 





















































L.C 2E 3.B O4.C SA &D  7C 8&C YA 106E 11.B 12.B 
3.Cc ME 15.D 16.C 1I7ZD 18&E 19.B 20.B 21A 22E 2D 24A 
25.D 26.C 27A 28D 
BÖLÜM 19 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — II) 
1.B 2A BA  4.B 5.E GE 7.C  &E 9.C 10A 1D 1IZA 
13.B oOI.ipal 15.A 16E 17.C 18A 18C 20.D 21B 22.D 235B 24.B 
25.C 26.E 27B 28.A 2.E 30.D 31B 32D 33C 3LA 3SE  36C 
37.C 
BÖLÜM 20 (Test — 11) 
Lc ZE .B oO4.B 5.C 6&C  7B 8&B YE 10.C O11.B o 12.D 
13.B A 15.4 16D 17B 18.D 19E 20.D 21.B 22E 23B 244 
25.C 26.B 27.D 28.A 
BÖLÜM 20 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — II) 
LD ZA 3.B 4.A 5C GA 7.B 8.C  9.C 10.D LA  IZA 
13.C 14A 15.B  16E 
BÖLÜM 21 (Test —10) 
LC ZA BA 4C 5.B 6.E ZA BA 9.B 10.D LA  12.B 
13.D 14E 15.B 16.A 17A 18.B 19A 20D 21A 22C 23B 24E 
25.D 26.A 27.E 28.B 29.B  30.A 

« 
BÖLÜM 21 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — IN) 
1.C .D BE 4.B 5.B 6.D 
BÖLÜM 22 (Test — 10) 
.D  2E .C 4A 5D 6&E 1D BE 9.D o 10.B ILE  12.E 
13.A 14B  15.C 16D 1I7A 18.D 19.B 20E 21.D 22A 23A 24.C 
25.B 26.E 27.C 28.D 2.C 30E 
BÖLÜM 22 (Üniversite Sınavı Soruları / Test — 11) 
.C ZA 3B 4D S5C GE 7.B 
TEST 5 
1.E 2.D 3D 4.B SA &C  71C BA YE 10.D M.A  1ZE 
13.A& o 14B  15.B 16D 17.C 18.B 19.D 20E 21.D 22D 23A 2E 
25.A 
TEST 6 
.C ZE .C 4D 5D GÜ 7B BE 9.B 10.D İLE O 12.C 
13.E 14D 15.A 16.B 17D 18&C 19E 20.C 21.C 22.D 23B 24.C 


25.C 





TEST 7 



























































1.B 2.A 3.D 4.B 3.C 6.C 7.C 8.D 9.B 10. ı.c o 12.C 
B.A 14A 15.8 16.C 17.C 18.C ISE 20.8 2.A 22. 23.C 24.B 
25.B 

TEST 8 

1.B 2.E 3.D 4.C 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10, 1.Cc 12.D 
3.D 14D 15.D 16.B 17.E 18.A 19.C 20.B 214 22. 23E 24.E 
25.E 

TEST 9 

1.D 2.C 3.D 4.E 5.E 6.C 7.B 8.A 9.C 10. 1.C (12.E 
13C 144 15.B 16.B 17E 18.4 19.B 20.C 21.D 22. 23.B 24.A 
25.C 

TEST 10 

1.D 2.E 3.C 4.A 5.C 6.C 7.E 8.C 9.D 10. ILA  12.C 
13C 14.B 15.D 16.4 17.C 18E 19.E 20.8 21.E 22. 23.4 24.C 
25.C 

TEST 11 

1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C TA 8.D 9.C 10. 11.B o 12.D 
13.C 14.C 15.B 164 17.D 18E 19D 20.C 2D 22. 23.B 24.C 
25.D 

TEST 12 

LA 2.C 3.D 4.D S.A 6.C 7.c 8.B 9.D 10. ILA 1Z2E 
3.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.B 19.D 20A 21.C 22. 23.A 24E 
25.E 

TEST 13 

1.C 2.C 3.A 4.C 5.C 6.E 7.B 8.B 9.C 10. I.D  12.C 
B.E 14.D 15.C 16E 17.D 18.D 19.D 20B 21.Cc 22. 23.D 24.D 
25.B 

TEST 14 

1.D 2.D 3.A 4.B S.A 6.D 7.B 8.E 9.B 10. ILE O12.D 
13.D 14.D 15.E 16.E 17.D 18.B 19.B 20.B 21.D 22. 23.B 24.E 
25.A 

TEST 15 

LE 2.E 3.B 4.E 5.B 6.A 7.D 8.D 9.E 10. 11.C o 12.B 
13B 14.C 15.C 16E 17E 18.C 19E 20D 21.C 22. 23.B 24.C 
25.A 

TEST 16 

LA 2.D 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.D 9.A 10. ı1.D  12.C 
3.C MWE 15.D 16D 17E 18.C 19.B 2004 21.C 22. 23.E 24.E 
25.E 

TEST 17 

1.D 2.E 3.A 4.c 5.C 6.C 7.D 8.E 9.C 10. ILA 12.C 
13.B 14.B 15.C 16.B 17.Cc 18.C 19A 20C 21B 22. 23.B 24.C 


25.D 








NOTLAR 
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